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CALORE 


La temperatura dei corpi. 


U] 


1 — Scala delle sensazioni termiche. — Quando tocchiamo 
un corpo qualsiasi, proviamo fra l’ altre una sensazione che 
esprimiamo dicendo: il corpo 4 è caldo, il corpo B è tiepido, 
il corpo C è freddo. E dato un certo numero di corpi, per esem- 
pio: neve con sale, ghiaccio, acqua fresca, corpo umano, cera 
fusa, acqua bollente, etc., toccandoli direttamente, sappiamo 
dire spesso con certezza in che ordine bisogna disporli, attinchè 
ciascuno sia più caldo di quelli che lo precedono e più freddo 
di quelli che lo seguono; ossia, sappiamo formare una s«cces- 
sione, o scala, termica dei corpi che tocchiamo. Sappiamo 
dire inoltre se, fra i corpi che esaminiamo, ve ne siano due o 
più che nella scala siano da porre approssimativamente nello 
stesso posto. 

Ognuno dei posti della successione dei corpi così ordinati 
ci dà una temperatura; e indicare la temperatura di un corpo 
significa appunto assegnare il posto che esso occupa in quella 
successione. 

Per tal modo risulta chiaro il significato scientifico che 
noi attribuiremo ad espressioni come le seguenti: « la tale 
acqua termale ka Za temperatura del corpo umano; la tem- 
peratura di fusione della cera è compresa tra quella del corpo 
umano e quella dell’ acqua bollente, ecc. ». 

Spesso la conoscenza della temperatura dei corpi può aversi 
senza toccarli, perchè l’ esperienza ci insegna che due corpi, 















1 
messi a contatto, dopo un tempo più o meno lungo acquistano 
la stessa temperatura (principio dell’ uguaglianza delle 
temperature fra i corpi in contatto). Per es., ponendo! 
un’ asta metallica nel ghiaccio, sappiamo che dopo un po?’ dì 
tempo la temperatura dell’ asta è uguale a quella del ghiaccio, 
i 

2 — Cause accidentali che falsano le sensazioni termiche, 
— Ora, qualche volta circostanze speciali ci traggono in a 
ganno nei nostri giudizi sulla temperatura dei corpi. 

Per es., mentre da un canto l’esperienza di tutta la vita 
ci insegna Ghe corpi diversi posti in uno stesso ambiente ae-. 
quistano una stessa temperatura, d’ altro canto se in una me- 
desima stanza — specialmente in una giornata fredda — toe-. 
chiamo un pezzo di legno e poi subito dopo uno di metallo, . 
giudichiamo il primo più caldo del secondo. Così pure, se ter 
niamo per qualche minuto una mano in acqua calda e |’ altra. 
in acqua fredda, e immergiamo poi contemporaneamente le due 
mani in acqua tiepida, la prima ci dà una sensazione di freddo : 
e l’ altra una sensazione di caldo. 

Si capisce che con una fine educazione dei sensi possiamo 
anche rendere i nostri giudizi indipendenti da parecchie delle 
accidentali cause di errore; e possiamo accorgerci se un mede- | 
simo corpo, nella scala delle temperature, si è spostato in un. 
senso o nel senso contrario: per cui diciamo, ad es., che un. 
corpo A si è riscaldato, o che un altro corpo B si è raffreddato. 


* 
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Fig. 1 


‘3 — Indicatori fisici della temperatura. — Ma le variazioni 
di temperatura ed il senso in cui esse avvengono, possono 
assai meglio rendersi manifeste con altri indizi basati sulla. 
attenta osservazione di qualcuna delle proprietà fisiche dei cor pi. 
Vediamone qualche esempio : 


, 





1.° Disponiamo un tubo metallico 7 (fig. 1) orizzontalmente 
con gli estremi appoggiati su due pezzi di legno, e fissiamolo 
ad una estremità con un peso P, ponendo all’ altra estremità, 
tra il legno e il tubo, in direzione perpendicolare a quest’ ul- 
timo, un sottile cilindretto p, a cui è fissata una pagliuzza A 
che ne rende visibili i movimenti di rotazione. 

Se l’ estremità libera del tubo si sposta in avanti o indietro, 
farà ruotare il cilindretto sottostante e con esso la pagliuzza. 
Orbene, scaldando il tubo metallico, vediamo la pagliuzza ro- 
tare nel senso della freccia, e ciò dimostra che il tubo si è al- 
lungato; e lasciando poi raffreddare il tubo, la pagliuzza gira in 
senso contrario e ci indica che esso si raccorcia. 

9.° Prendiamo una boccetta di vetro, chiusa 
con un tappo nel quale passi un cannello di 
vetro a foro sottile (fig. 2), e ripiena di acqua 
colorata fino ad un tratto nero S, segnato sul 
cannello. 





Fig. 2 Fig. 3 


Se scaldiamo la boccetta, vediamo che il liquido si innalza 
al di sopra del segno; se la raffreddiamo, scorgiamo che il li- 
quido discende. 

3.° Colleghiamo un manometro metallico, mediante un tubo 
di gomma a grossa parete (fig. 3), con un palloncino di vetro, 
e lasciamo il tutto riempito d’ aria. Se scaldiamo il palloncino, 
il manometro segna subito un aumento di pressione, indicando 
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nuzione di pressione quando il palloncino venga raffreddato. 


Uno qualunque di cotali apparecchi, che potremo chiamare 
indicatori di temperatura, può servire spesso, con mag- 
giore sensibilità e con maggiore esattezza che non le nostre 
sensazioni, a stabilire la successione dei corpi in ordine al loro 
stato termico. 

Per esempio, avendo a disposizione la boccetta piena di 
liquido colorato, noi la terremo per alcuni minuti in contatto 


con ciascuno dei corpi che vogliamo esaminare, e faremo volta | 


per volta sul cannello di vetro un segno in corrispondenza del 
punto a cui arriva il liquido; l’ ordine in cui bisogna disporre 
i corpì riguardo alla loro temperatura è quello stesso dei rispet- 
tivi segni da noi fatti sul cannello. 

Se poi adopreremo, per conoscere lo stato termico, un altro 
qualunque indicatore fisico, troveremo che, anche secondo le 
indicazioni che questo ci fornisce, i corpi risultano disposti, 
riguardo alla loro temperatura, sempre nello stesso ordine 
che ci aveva dato il primo strumento. 


4 — Uso dei numeri per contrassegnare le temperature. — 
Per tradurre in numeri le indicazioni di detti strumenti, ad 
es. della boccetta piena di liquido colorato, ba- 
sterà segnare sul cannello di questa un certo nu- 
mero di punti equidistanti (fig. 4), e contraddi- 
stinguerli con i successivi numeri naturali, par- 
tendo da un punto qualunque. 


5 Termometro. — Per tal guisa sull’ ap- 
parecchio — che allora prende il nome di termo- 
metro — viene ad essere segnata una scala, detta 
appunto scala termometrica. I criteri coi quali 
viene eseguita la divisione della scala possono 
essere, come vedremo, diversi; però debbono es- 
sere stabiliti con precisione, per gli opportuni 
confronti con altri apparecchi dello stesso tipo. 

Quando il termometro venga mantenuto per 
un sufficiente tempo in contatto con un altro corpo, 
finisce per assumere la stessa temperatura. Il 

‘ numero corrispondente al tratto della scala, a cui 
si ferma l’ estremo del liquido nel cannello, si prende come va- 
lore della temperatura del corpo in quella data scala. 





Fig. 4 


che 1’ aria del palloncino tende a dilatarsi; e segna una dimi- 
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6 — Termometro a mercurio. — 1 termometri più usati 
sono costituiti da un cannello di vetro a foro capillare (fig. 5), 
ad un estremo del quale si trova un rigonfiamento, 
detto bulbo. Il cannello è ben calibro, cioè il suo foro 
interno è di diametro costante per tutta la lunghezza 
del tubo; e il bulbo e parte del cannello sono riempiti 
di mercurio. 

Il tubo deve essere a foro capillare, se si vuole che 
il termometro sia sensibile, cioè che, per una data 
variazione di temperatura, l’ escursione del menisco 
del mercurio sia grande; e insieme sia pronto, cioè 
si metta presto in equilibrio termico col corpo di cui 
si cerca la temperatura. Difatti se il tubo è capillare 
il termometro riesce sensibile anche se il bulbo è pic- 
colo, e allorquando il bulbo è piccolo il termometro è 
pronto. 








7 Riempimento del termometro a mercurio. 
Per fare questa operazione, si scalda dapprima il bulbo 
per cacciarne buona parte dell’ aria; poscia, capovol- 
gendo l’ apparecchio, repentinamente si immerge l’ estre- 
mità aperta del tubo capillare entro un bicchiere con- 
tenente mercurio. Lasciando quindi raffreddare il bulbo, 
diminuisce la pressione dell’ aria contenuta nell’ interno, 
e la pressione esterna vi spinge un po’ di mercurio. Si 
torna a porre allora il bulbo sulla fiamma portando il mercurio 
all’ ebollizione: il vapore di mercurio svolgendosi scaccierà 
l’ aria rimanente, e quindi tornando a capovolgere il cannello 
entro il bicchiere, si otterrà il riempimento dell’ apparecchio. 

Infine si porta di nuovo il bulbo sulla fiamma, facendo 
ancora bollire il mercurio, e quando si giudica che la quantità 




















‘ evaporata sia sufficiente, con un colpo di fiamma si salda — 


mentre ancora perdura .l’ ebollizione — l’ estremo aperto del 
tubo capillare. Così nell’interno del tubo non resta traccia d’aria. 
Si è notato che il bulbo del termometro, immediatamente 
dopo la bollitura, subisce una contrazione, che seguita anche 
qualche mese e perfino qualche anno. Perciò l’ apparecchio pre- 
parato così, deve essere lasciato a sè molto tempo prima della 
graduazione, quando sia destinato a misure precise. 


8 — Punti fissi del termometro. — Se un medesimo termo- 
metro dovesse servire ad indicare le variazioni di temperatura 
in ogni caso particolare, sarebbe sufficiente tracciare su di esso 
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e". divisioni equidistanti fra loro, per esempio di un millimetro, e 
numerarle dal principio alla fine del tubo colla successione dei 
tal numeri naturali. Ma noi dobbiamo necessariamente usare stru-. 
menti diversi nei differenti casi e confrontare le loro indica- | 
zioni: occorre perciò avere una scala che per una stessa tem- 
peratura dia lo stesso valore, qualunque sia lo strumento. 

É Si raggiunge lo scopo scegliendo due punti fissi della 
4 scala. gli stessi per ogni istrumento, corrispondenti a due date 
Fd temperature fisse. 1 due punti fissi universalmente usati sono: —# 
x 1.° la temperatura del ghiaccio fondente; - (8 

92.° la temperatura del vapore uscente dall’ acqua che bolle, — à 
quando la pressione è di 760 mm. di mercurio. 

Infatti, in un termometro, che in queste condizioni sia. 
posto nel ghiaccio o nei vapori d’ acqua bollente, la colonna 
del mercurio rimane ad altezza invariabile, sia quando il ghiaccio i: | 
fonde, come quando l’ acqua bolle. vai 

E La lunghezza del cannello compresa fra questi due punti 
pr fissi si divide in parti uguali, che si chiamano gradi. 





DE Scale termometriche. e | 


9 — Scala Celsius o centigrada. — Nella scala centigra- © 
da, dovuta allo svedese Celsius, — ormai la sola usata per gli 
scopi scientifici — la temperatura del ghiaccio fondente è se- 
gnata con 0, e quella del vapore d’ acqua, che bolle sotto la i 
pressione di 760mm., con 100; e l'intervallo è diviso in 100. 

ne. parti. Tale scala si distingue scrivendo C dopo il numero indi 
a cante la temperatura; es. 10° C. 


10 — Scala Fahrenheit. — Nella scala Fahrenheit la tem- 
peratura del ghiaccio fondente è indicata con 32, e quella del 
> vapor d’ acqua bollente con 212, l’ intervallo essendo diviso in 
180 parti uguali. Questa scala si segnala scrivendo Y dopo il i 
numero che dà la temperatura; es. 132° F 
Questa scala fu introdotta da Fahrenheit circa un secolo 
da fa. Egli trovò che una mescolanza di ghiaccio e di sale ammo- 
ì niaco, di cui del resto non indicò le proporzioni, dava una 
i molto bassa e costante temperatura, che egli segnò con 0°, 
Poi riconobbe che un’ altra temperatura costante era pure 
quella del corpo umano; e seguendo il sistema duodecimale 







inglese, segnò questo punto con 96, che è un multiplo di 12. 
In tale scala la temperatura del ghiaccio fondente corrisponde 
al numero 32 e quella dell’ acqua bollente al 212. 


11 — Scala Réaumur. — In questa scala le temperature 
del ghiaccio fondente e dell’ acqua bollente sono indicate ri- 
spettivamente coi numeri 0 e 80, e 1’ intervallo è diviso in 80 
parti uguali. o 

Il liquido adoperato dal Réaumur era alcool diluito con un 


80 
quinto d’ acqua. Il volume aumentava di 10000” nel passare 


dalla temperatura del ghiaccio fondente a quella dell’ acqua in 
ebollizione; perciò appunto, avendo contrassegnata la prima 
con 0, la seconda fu indicata con 80. 


12 — Conversione delle scale. — Se indichiamo i valori 
di una stessa temperatura rispettivamente nelle tre scale con 
C, F, R, abbiamo evidentemente le uguaglianze 
C RR 


100.5424607 rara 


mediante le quali si può convertire il numero indicante la tem- 
peratura in una scala in quello corrispondente in un’ altra 
scala. i 


13 — Determinazione dei punti fissi. — Si determina il 1.° 
punto fisso immergendo il termometro in un recipiente che con- 
tenga ghiaccio in pezzetti o neve (fig. 6), e dal quale possa 
uscire l’ acqua di fusione: quando la colonna di mercurio — 
la quale pure deve essere avvolta dal ghiaccio — è divenuta 
stazionaria da qualche tempo, si segna, con un tratto sul can- 
nello, la posizione della sua sommità. 

Per determinare il 2.° punto fisso, il termometro viene 
messo in un vaso di metallo a doppia parete, come è indicato 
dalla figura 7. Il vapore prodotto dall’ acqua bollente in €, 
dopo aver circolato fra le due pareti del vaso, esce pel tubo nh: 
così nell’ interno il bulbo del termometro è difeso da ogni in- 
fluenza della temperatura esterna. Nel punto del cannello, a 
cui si ferma la estremità, della colonna di mercurio, che sporge 
appena dal vaso, sì segna un tratto, ch’ è il 2.° punto fisso, 
se la pressione atmosferica in quel momento è di 760 mm. di 


| mercurio. 
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Se, il barometro segnasse in quel momento una pressio 
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atmosferica diversa, allora un’ opportuna tabella, che dà la tem- 


peratura di ebollizione dell’ acqua alle diverse pressioni, ci in- 





dicherebbe il numero da segnare in corrispondenza di quel 
tratto, invece del 100 della scala centigrada. 

Il manometro m serve a farci certi che la pressione interna 
non supera quella dell’ aria esterna. 


Dilatazione lineare dei solidi. 


14 — Tutti i corpi subiscono, come abbiamo già verificato 
con l’ esperienza, variazioni di dimensioni quando cambia il 
loro stato termico. In particolare, in un solido la distanza tra 
due punti varia col mutare della temperatura. Ciò si esprime 
dicendo che in generale ogni corpo riscaldato subisce una di- 
latazione lineare. 

Per farci un’ idea della grandezza di questa dilatazione 
prendiamo due bacchette di ottone M, N (fig. 8), le cui lunghezze 
— di circa un metro — differiscano tra loro di cirea un milli- 
metro, e fissiamo su di una tavola due dadi A e B, a distanza 
pari alla lunghezza esatta dell’ asta più lunga M. Tuffiamo poi 


4 


mul ge 





per alcuni minuti le due aste nell’ acqua in ebollizione, e traspor- 


N tiamole quindi rapida- 
Ne*==== cl mente fra i due dadi in 
senso longitudinale. Con- 


| 1) 1) statiamo allora che la più 
lunga, M, non passa fra 
(TT TEZ5ZEZsEEeIZA A e B, € che l’altra vi 


I de passa appena. L’ allun- 
gamento delle bacchette è stato dunque di circa un millimetro. 


15 — Leggi della dilatazione lineare. 

1.* legge. — Se ora saldiamo l’ una di seguito all’ altra le 
due sbarre, e sperimentiamo in modo simile, troviamo che l’ al- 
lungamento complessivo, per una data variazione di temperatura, 
è la somma di quelli che subisce ciascuna delle due sbarre per 
tale variazione di temperatura. Da ciò si inferisce che l’ allun- 

, gamento di una sbarra omogenea è, per una data va- 
riazione di temperatura, proporzionale alla lunghezza 
della sbarra. 

V’ è qualche sostanza che, posta in condizioni speciali, si 
accorcia in luogo di allungarsi quando venga riscaldata; ad 
es., il caucciù molto stirato. 


È 


2.% legge. — Per vedere se due sostanze diverse ugual- 
mente riscaldate subiscono, o no, a lunghezza uguale, lo stesso 
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Fig. 9. 


allungamento, ci serviremo di un regolo formato con due stri- 
scie uguali, una di ferro ed una di ottone, riunite insieme con. 


chiodi ribaditi (fig. 9). 
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Fissiamo il regolo orizzontalmente per un estremo, colla striscia 
di ferro rivolta in su, e scaldiamolo con una lampada Bunsen: 
Se i due metalli si dilatassero ugualmente, il regolo dovrebbe 
allungarsi, ma non deformarsi. Invece vediamo che esso si in. 
+ curva leggermente verso l’ alto. Questo prova che il metallo 
inferiore (l’ ottone) si è allungato di più che il metallo supe- 

i riore (il ferro). Dunque, a parità di condizioni, cioè a lun. 
= ghezza uguale e per la stessa variazione di tempera- 
| tura,le varie sostanze subiscono allungamenti diversi. 


3.° legge. — Conviene conoscere ora quale relazione passa 
Mi fra gli aumenti di temperatura prodotti in un’ asta e gli allun- °° 
. gamenti che essa subisce. L- 
De A tale scopo adopreremo il tubo di ottone usato nell’ espe- 
rienza del $ 3, ricoprendolo però con nastro di flanella e infi- 
landovi, in vicinanza degli estremi, due corti tubi di vetro chelli 


stringano bene (fig. 10). 
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Disporremo il tubo su due sostegni, come nel $ 3, e, per ren. 






D dere misurabili gli allungamenti, segneremo di fronte alla estre- 
i" mità inferiore della pagliuzza mobile P un arco graduato A A, 
uc, avente il centro sull’ asse di rotazione di essa. Ci 


Da principio teniamo l’ apparecchio alla temperatura del- 
l’ aria ambiente, che sia per es. 15°, ed allora la pagliuzza 
corrisponda allo 0 della graduazione. i 
Indi facciamo passare, per qualche tempo, attraverso il n ir 
tubo, il vapore svolgentesi da una bottiglia d’ acqua bollente. S 
Il tubo assumerà la temperatura di 100°, e per l’ allungamento 

avvenuto la pagliuzza indicherà allora una certa divisione n. i 
Infine facciamo passare per il tubo vapore di alcool. Que- pi x 

sta volta il tubo acquisterà la temperatura di 78° e la pagliuzza 
si fermerà alla divisione n'. 0. 
1] due aumenti di temperalura sono, nel primo caso 5 

de 


100 — isa = 85, nel secondo 78 — 15 = 63: e il rapporto fra ‘ 





dai -® è i i / x 
n Pla pl _- SIVE 





CIANO 


questi due numeri è 85.: 63 = 1,35. Orbene, troviamo che anche 
il rapporto fra ‘n ed »x' ha presso a poco questo valore, cioè 
un. — 1,35: i 

Ripetendo però queste misure con apparecchi di maggiore . 
precisione, si vede che la proporzionalità tra gli allungamenti 
e le variazioni di temperatura sussiste soltanto quando queste 
ultime sono contenute entro limiti molto ristretti. Per grandi 
variazioni di temperatura la proporzionalità non si mantiene 
più: per es., una spranga di ferro di 1 metro, riscaldata da 0 
a 100°, si allunga di 1,16 millimetri, mentre se viene riscaldata 
da 0 a 300° si allunga di mm. 4,4. 

Possiamo quindi enunciare che, partendo da una stessa 
temperatura, entro limiti sufficientemente ristretti, 
gli allungamenti sono proporzionali agli aumenti della 
temperatura. 


16 Coefficiente di dilatazione lineare. — Nei limiti di 
temperatura entro i quali è applicabile la 3.* legge, risulta 
dunque che l’ allungamento di un’ asta, quando viene riscal- 
data di t gradi, è uguale a # volte quello della stessa asta ri- 
scaldata di 1 grado. Quindi, per poter stabilire un’ espressione 
che ci rappresenti l’ allungamento per una variazione qualunque 
di temperatura, si è dato il nome di coefficiente di dilata- 
zione lineare di una determinata sostanza al valore nume- 
rico dell’ allungamento che subisce un’ asta della so- 
stanza medesima, che abbia la lunghezza uguale alla 
‘unità, quando venga riscaldata di un grado. 

S’ intende sempre implicitamente che l’ unità di misura 
dell’ allungamento sia quella stessa che serve per la misura 
della lunghezza dell’ asta: e perciò il coefficiente di dilatazione 
è un numero 2, indipendente dalla scelta dell’ unità di misura 
delle lunghezze. Per fissare le idee, adottiamo il metro come 
unità di misura; risulta allora dalle leggi enunciate che, se il 
riscaldamento è di # gradi, 





per un’ asta di 1 metro l’ allungamento è Xf metri 
» » » 2 metri » BR > 


» » »i dog » LA » 


La lunghezza !, sia precisamente quella che l’ asta ha a 
0°, e chiamiamo : la sua lunghezza a 7°: allora l’ allungamento 
- subìto dall’ asta è dato dalla differenza 24 — 1,, e perciò 


Li ee, 
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La 
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od anche 
li = o (0 SEDI 





formula che, nei limiti di temperatura entro cui è valida la 3.2 

legge della dilatazione, risolve il problema di calcolare la lun- 
ghezza a t°, quando sia nota la lunghezza a 0°, e colla quale — 
si può calcolare anche la lunghezza a 0°, data quella a #°, 


Dilatazione cubica. 0 


17 — Quando si riscalda un solido di forma qualsiasi 
tutte le sue dimensioni aumentano, proporzionatamente, se si 
f tratta, come supporremo, di corpi isotropi, cioè aventi costi- 
tuzione uguale in tutte le direzioni; e il corpo aumenta perciò 
di volume, mantenendo forma simile alla primitiva. 

I corpi non isotropi, quali il legno e i corpi cristallizzati. 
non appartenenti al sistema monometrico, hanno coefficiente di 
dilatazione lineare diverso nelle diverse direzioni, e quindi, al 
variare della temperatura, non mantengono forma simile alla . 
primitiva. I legni, ad es., si dilatano di più perpendicolarmente 
alle fibre, che secondo le fibre. 


na 


w 18 — Leggi della dilatazione cubica dei solidi. — Le leggi 
che si riferiscono alla dilatazione cubica dei solidi si deducono 
da quelle relative alla dilatazione lineare, e sono le seguenti: 


1.° Gli aumenti di volume sono, a parità di condi- © 
zioni, diversi per le diverse sostanze. o 


2.° Gli aumenti di volume, entro limiti ristretti di 
temperatura, sono proporzionali alle variazioni di 
temperatura. 


3.° Il coefficiente di dilatazione cubica, cioè l’ au- 
Ai mento dell’ unità di volume per lV’ incremento di tempe- 
ratura di un grado, è approssimativamente triplo del 

a coefficiente di dilatazione lineare. 


Consideriamo, infatti, per semplicità, un cubo di una qua- 
lunque sostanza — ad es. di ferro — il cui lato sia di 1 cen- 
timetro, ad una certa temperatura. 
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Se scaldiamo di «x grado il cubo, il suo lato diventerà 
ea 


dove 2 è il coefficiente di dilatazione lineare del ferro. E quindi 
il nuovo cubo avrà il volume 


(1 +3) = 1 + 82 + 82° +23, 


Ora, il coefficiente 2, per tutte le temperature comprese fra 
0° e 100°, è approssimativamente 0,000012 pel ferro, e 0,000031 
per il metallo più dilatabile, lo zinco; quindi i valori di 2? 
e 2° sono tanto piccoli da potersi trascurare. Per cui il nuovo 
cubo avrà il volume 


1432 


e quindi 1° aumento di volume avvenuto nel cubo primitivo è 
34 cmì. i 

Nello stesso modo possiamo dimostrare che se scaldiamo 
di 2 gradi il cubo, il volume che esso assume diviene 


Ra 


cioè che il suo aumento di volume è 62; e così di seguito. 

Un corpo di forma qualunque si può immaginare suddiviso 
in un numero grandissimo di piccoli cubi e perciò si può am- 
mettere che, anche per un corpo di qualsiasi forma, l’ aumento 
dell’ unità di volume sia 32 per 1 grado, 67 per 2 gradi, es- 
sendo 2 il suo coefficiente di dilatazione lineare. E poichè questo 
ha valore diverso per le diverse sostanze, possiamo ritenere 
dimostrate le leggi esposte. 

Da esse, con ragionamento perfettamente simile a quello 
del $ 16, e ammettendo la proporzionalità, per una data varia- 
zione di temperatura, tra l’ aumento di volume e il volume 
primitivo (proporzionalità che consegue da quella tra l'aumento 
di lunghezza e la lunghezza primitiva, nella dilatazione lineare) 
possiamo dedurre la formula: 


Vi= V, (1+ kt) (2) 


dove V: e V, sono i volumi che un dato corpo possiede a £° e 
a 0° e K è il suo coefficiente di dilatazione cubica (k = 32). 
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Dilatazione dei liquidi. «#6 
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19 — Per i liquidi non si può, come per i solidi, dedurre | 
laZdilatazione cubica da quella lineare, perchè quest’ ultima © 
per essi non ha esistenza concreta; è quindi necessario per. È 
essi fare la misura diretta della dilatazione cubica. d 


Ma il liquido deve essere contenuto entro un recipiente, @ | 
questo per sua parte si dilata sotto l’ azione del riscaldamento. 


20 — Dilatazione assoluta e dilatazione apparente. — Si. 
usa perciò nei liquidi distinguere la dilatazione assoluta 
dalla dilatazione apparente. 

La dilatazione apparente è l’ aumento apparente di vo- — 
lume che subisce un liquido, contenuto in un vaso che si dilati 
meno di esso. È tale, ad esempio, la dilatazione del mercurio € | 
dell’ aleool nei termometri. 

La dilatazione assoluta è V aumento reale che avviene 
nel volume di un liquido, astrazion fatta dalla variazione di 
volume del recipiente. î 

Sì può ritenere che Za dilatazione assoluta sia uguale 
alla dilatazione apparente più la dilatazione del resg 


cipiente. 
Si rende visibile l’ influenza della dilatazione del recipiente 


immergendo nell’ acqua bollente la boccetta della fig. 2 piena 
di acqua. colorata. Si scorge dapprima un abbassamento del li- 
vello dell’ acqua dovuto all’ aumento di volume del recipiente 
che si riscalda per primo: dopo tale abbassamento, il livello 
comincia a salire e sorpassa assai l’ altezza primitiva. 


21 — Dilatazione del recipiente. — Quando adunque si voglia . 
ottenere la dilatazione assoluta di un liquido, a men» di non 
ricorrere a metodi indiretti, bisogna conoscere la dilatazione 
del recipiente. Ora, questa si può misurare sperimentalmente 
con un metodo di precisione, che accenneremo in seguito, ma 
si può anche calcolare approssimativamente, in base al fatto 
che l’ aumento di capacità di un recipiente è uguale all’ au- 
mento di volume che subirebbe un nocciolo della stessa so- 
stanza il quale lo riempisse esattamente. 

Così, essendo il coefficiente di dilatazione lineare del vetro 
i = 0,000008 e quindi quello cubico 0,000024, la capacità di 





un recipiente di vetro cresce, per ogni unità di volume, e per 
ogni grado, di 0,000024. 

E quindi, per una boccetta di vetro, p. es., di 10 centi- 
metri cubici, scaldata di 10 gradi, l aumento di capacità 
sarà di 


10 X 10 X 0,000024 = 0,0024 centimetri cubici. 


22 -— Dilatazione diversa dei diversi liquidi. — Se poniamo 
varii liquidi (alcool, etere solforico, benzina, ecc.) in boccette 
simili a quella della figura 4, di uguale capacità e con cannelli 
di diametro interno uguale, e riscaldiamo dello stesso numero 
di gradi, vediamo innalzarsi differentemente il livello dei diversi 
liquidi nei tubi: e possiamo da ciò dedurre che è diversi 
liquidi hanno dilatazione apparente diversa in 
recipienti della stessa sostanza e quindi anche 
dilatazione assoluta ($ 20) differente. 

La loro dilatazione assoluta è molto più grande di 
quella dei solidi: quella del mercurio, che è il meno 
dilatabile, è circa sette volte e mezzo quella del vetro. 


23 — Dilatazione dell’ acqua. — Molto singolare è, 
per riguardo alla dilatazione, il comportamento del- 
1’ acqua. 

Infatti, riempiamo di acqua un bulbo di vetro della 
capacità di alcuni centimetri cubi, sormontato da un 
tubo del diametro di circa un millimetro (fig. 11): im- 
mergiamolo nel ghiaccio fondente e facciamo un segno 
u nel punto in cui si ferma il liquido. Estraendolo dal 
ghiaccio, e portandolo in un bagno .a temperatura or- 
dinaria, osserviamo che l’ acqua nel cannello, anzichè 
innalzarsi, si abbassa fino a un certo punto, a', con 
movimento sempre più lento; indi comincia a salire, 
dapprima lentamente, poi più rapidamente, e l’ in- 
nalzamento continua sempre aumentando la tempera- 
tura del bagno. Il livello dell’acqua si trova in a' quando 
la temperatura è circa di + 6°, e, a partire da questa 
temperatura, il detto livello si innalza non solo per il 
riscaldamento, ma anche pel raffreddamento. Perciò il 
livello dell’ acqua si trova in a, sia quando la tem- 
peratura di essa è 0°, sia anche quando è circa 11°, Fig: = 
L’ acqua dunque, nel vetro, presenta a -+ 6° un volume minore 
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non solo di quello a temperatura maggiore, ma anche di quello 
a temperatura minore: ha cioè un minimo di volume. Tene 
conto della dilatazione del vetro, si trova che l’ acqua ha real 
mente il minimo volume a -+4°: nel vetro essa presenta il 
minimo volume a una temperatura un po’ più elevata perchè, 
in vicinanza del minimo, il suo volume varia pochissimo, di 
meno di quanto varia il volume del vetro. In un recipiente di 
quarzo assai minore sarebbe la differenza fra la temperatura. 
» del minimo volume apparente e di quello assoluto dell’ acqua, 
p. perchè il quarzo è molto meno dilatabile del vetro. 


24 — Massimo di densità dell’ acqua. — Al minimo volume 
; di un corpo corrisponde il massimo valore della sua densità? n) 
sen” e si dice più comunemente femperatura 
delmassimo di densità, invece di tem- 
È peratura del minimo volume. 
; 0 La temperatura del massimo di densità 
ù dell’ acqua si può determinare nel modo 
seguente. Si riempie d’ acqua pura, a 
temperatura ordinaria, un recipiente ci- 
lindrico (fig. 12), alto 20 o 30 centimetri: 
vi si immerge un termometro in modo 
che il bulbo sia vicino al fondo, e si mette 
del ghiaccio a galleggiare sull’ acqua. Il 
ghiaccio fonde a poco a poco, raffred- 
dando l’ acqua superiore, la quale scende 
(4 perchè diviene più densa della sottostante. 
La colonna del termometro si abbassa, 
ma arrivata a -- 4°, diventa stazionaria % 
per qualche tempo: e ciò indica che tale è la temperatura del- 
l’ acqua, quando ne è massima la densità. . 





é 25 - Variazione della densità dei liquidi con la tempera- 
tura. — La dilatazione dei liquidi si può determinare non solo 
con la misura degli aumenti di volume, ma anche con quella 
della diminuzione di densità. : 

Disponiamo col filo a piombo ben verticali due canne di 
vetro, A B e C D (fig. 13), di un paio di metri di lunghezza; 
riuniamole al di sotto fra loro per mezzo di un tubo di gomma, 
riempiamole, ad es., d’ acqua, e scaldiamo una di esse. Appog- |. 
giando una SITA ad uno dei tubi, vediamo allora che il 
liquido, il quale era in principio allo stesso livello nei due 
tubi, si va innalzando nel tubo C D, 


+ 
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Fra l’ acqua calda e l’ acqua fredda, poste in vasi comu- 
nicanti, si verifica dunque un dislivello dello stesso genere di 
quello che studiammo (Vol. 1, $ 176) mettendo in un tubo ad U 
da una parte mercurio e dall’ altra acqua. 

Allora provammo che le altezze dei 
due liquidi, contate a partire dalla loro 
superficie di separazione, sono in ragione 
inversa delle rispettive densità. 

Anche nel caso dell’ acqua calda e 
dell’ acqua fredda le altezze dei due livelli, 
contate dalla superficie di separazione, 
devono essere dunque in ragione inversa 
delle rispettive densità. 


26 Relazione fra la densità e la 
temperatura dei liquidi. — Le variazioni 
di densità di un liquido col variare della 
temperatura si possono facilmente calco- 
lare, se di esso si conosce il coefficiente 
è di dilatazione assoluta. 

Infatti siano V, e Vi i volumi che una data massa di li- 
quido assume a 0° ed a £°, e d ed x le corrispondenti densità. 
Sappiamo che 





Fig. 13 
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27 — Metodo di Dulong e Petit per lo studio della dilata- 
zione assoluta del mercurio. — Questo metodo è fondato su 
quanto abbiamo detto al $ 25. 

L'apparecchio adoperato differisce da quello della figura 13 
in ciò, che i due tubi sono riuniti da un lungo tubo di vetro, a 
foro molto stretto, disposto orizzontalmente, e sono circondati, 
sino quasi alla loro estremità superiore, da cilindri metallici 
contenenti l’ uno ghiaccio pesto, l’ altro olio, il quale può 
essere riscaldato sino a circa 300°, 
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Le altezze del mercurio nelle due branche vengono misu- 
rate a partire dall’ asse del tubo di comunicazione e tale mi- 
sura può esser fatta con molta precisione mediante il catetometro 
(Vol. I, $ 139), istrumento che Dulong e Petit immaginarono 
appunto a questo scopo. 
Chiamate x e d le densità del mercurio, alla temperatura i 
del mercurio riscaldato e a 0°, e »' e % le altezze rispettive, si 


ha ($ 25) 
"PRIA <#08 
lyfo SEL Hi 
e quindi per la (3) del $ 26 Ù 
h 1 
DIET DI 3 
onde i 
ce hi > B cor» 
| : ht 


Il valore di è è 0,000181. hi: 
Questo metodo, assai adatto per il mercurio, non si presta | 

bene per lo studio della dilatazione degli altri liquidi, pei quali 
È la dilatazione assoluta si deduce da quella apparente, aggiun- 
«È gendovi la dilatazione cubica del recipiente, determinata come 
2000 indicheremo nel seguente paragrafo. i 


Da 7° Pratola 


28 — Misura della dilatazione dei liquidi col dila- a 
tometro. — Per studiare la dilatazione assoluta dei li- 
quidi diversi dal mercurio, si ricorre ad apparecchi 
simili a quello da noi adoperato al $ 4, che per 
questo uso prendono il nome di dilatometri. Essi 
sono costituiti da un grosso bulbo, di volume noto, sor- 
montato da un cannello calibro, e diviso in parti di. 
uguale lunghezza e di volume pure noto (fig. 14). An- 
zitutto si determina la dilatazione dell’ apparecchio. A 
tal uopo si riempie di mercurio fino a una determinata | 
divisione, e si misura la dilatazione apparente del mer-. 
curio fra due date temperature, per es. fra 0° e 100°; 
sottraendola dalla dilatazione assoluta — già nota — 
del mercurio, si ottiene la dilatazione del dilatometro. 

Allora, se per un dato liquido si eseguisce la de- 
4 terminazione della dilatazione apparente fra quelle due 
ie 1° temperature, aggiungendo ad essa la dilatazione del- 

1 apparecchio, si ha la dilatazione assoluta del liquido. Ma 
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Dilatazione dei gas. 


29 — I gas sono molto dilatabili; e possiamo della loro 
dilatabilità dare una misura con una facile esperienza. 

Prendiamo un palloncino di vetro, e teniamolo per qualche 
minuto entro un recipiente (fig. 15) in cui bolla dell’ acqua: 
l’ aria si dilata ed esce. 

Indi, chiuso il palloncino con un sughero e toltolo dall’ ac- 
qua bollente, immergiamone il collo in una vaschetta d’ acqua 
(fig. 16), togliamo il sughero e attendiamo che l’ aria rimasta 
entro il pallone a poco a poco ritorni alla temperatura ordinaria. 

Infine affondiamo il palloncino entro l’ acqua della vasca, 
sino a quando l’ acqua all’ interno ed all’ esterno del pallone si 
trovi allo stesso livello. La massa d°’ aria interna al pallone 
si trova allora alla pressione atmosferica e alla temperatura 
























































ordinaria, e questa massa è la stessa che alla temperatura del- 
l’acqua bollente occupava l’ intero volume del palloncino. Per 
avere la diminuzione subita dal volume dell’ aria nel passare 
da 100° alla temperatura dell’ ambiente, si tappa il palloncino, 
e l’ acqua che vi è restata internamente si versa poi in una 
campanella graduata che ce ne dà il volume. 

Chiamato V il volume del palloncino e v quello letto sulla 
campanella, possiamo dire che il volume V—v d’ aria, passando 













dalla temperatura ordinaria a 100° e mantenendo la pressione | 

atmosferica, subirebbe l’ aumento v. Quindi 
v 

V—- 


è l’ aumento dell’ unità di volume dell’ aria per il passaggio 
dalla temperatura ordinaria a 100°, quando la pressione si con- È 
E serva la stessa. 


30 — 1.* legge di Gay-Lussac sulla dilatazione dei gas. — — 
Se facciamo l’esperienza analoga con altri gas, per es. ossigeno, A 
gas illuminante, ecc., troviamo che questi, per lo stesso riscalda- 
È mento, subiscono approssimativamente lo stesso aumento di 
volume che abbiamo trovato per l’ aria. 
Possiamo quindi concludere che Za dilatazione termica 
\ diun gas è indipendente dalla natura del gas medesimo. 


31 — 2. legge di Gay-Lussac. Coefficiente di dilatazione 
h dei gas. — Cerchiamo ora quale rapporto esista, nella dilata- 
zione dei gas, fra gli aumenti di 
volume e n aumenti di tempera- 
tura. 

Prendiamo a tale scopo un can- 
nello di vetro di circa 2 millimetri 
di diametro, pieno d’ aria, chiuso 
ad un estremo A (fig. 17), ed in- 
troduciamovi due goccie di mercu- 
rio: una in A, al fondo, e l’ altra 
in B, verso il mezzo. Mettiamo il 
cannello nel ghiaccio, e con un re- 
golo diviso in millimetri misuriamo 
la distanza ! fra A e B. Assumendo | 
come unità di volume quello che 
nell’ interno del cannello è compreso 
fra due divisioni consecutive del re- 
golo, il volume dell’ aria rinchiusa ; 


la 


fra Ae Ba 0° è espresso dal nu- 
tei mero /. 
por | Mettiamo di poi il cannello in un recipiente ove circolino 
i vapori d’ acqua in ebollizione, e misuriamo quindi il nuovo | 
volume dell’ aria tra le due goccie. 
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Troviamo allora che 1’ aria — oppure un altro gas qualun- 
que — che a zero gradi occupi, sotto una data pressione, il 
volume di 273 centim. cubici, occupa a 100°, e sotto la stessa 
pressione, approssimativamente il volume di cm.* 373. Vale a 
| «dire che él volume di un gas sotto pressione costante da 
0° fino a 100°, aumenta, per ogni grado di tempera- 


1 
tura centigrada, di 73. del valore che ha a 0°. 


Questo risultato costituisce appunto la seconda legge di 
Gay-Lussac. Il numero 


1 6 (ALI 
dicesi coefficiente di dilatazione dei gas a pressione co- 
stante. Ne segue che chiamando V; e V, i volami di una 
data massa di gas a #° e a 0° a pressione costante, sì ha 


V=V(1+ gg!) (4) 


Variazione di tensione dei gas 
riscaldati a volume costante. 


32 — Invece di tenere costante la pressione del gas mentre 
si riscalda e misurare le variazioni di volume, possiamo man- 
tenerne inalterato il volume e seguire le variazioni della pres- 
sione. Ricordiamo a questo proposito l’ esperienza già descritta 
parlando dei diversi indicatori di temperatura ($ 3). Allora col- 
legammo un palloneino di vetro ad un manometro metallico, e 
riscaldando l’ aria del palloncino vedemmo che la sua pressione, 
o tensione, aumentava. 

Le esperienze fatte a varie temperature ci danno le leggi 
relative a queste variazioni di pressione (leggi relative al- 
l’aumento di tensione dei gas scaldati a volume co- 
stante); esse sono analoghe a quelle riguardanti l’ aumento 
di volume a pressione costante, e sono: 


1.8 L'aumento di tensione, che un gas subisce a vo- 


lume costante per effetto del riscaldamento, è indi- 
pendente dalla natura del gas. 





per ogni grado di temperatura dell’ unità di tensione a 0° 






2.° L'aumento di tensione subìto da un gas nel pas- 


sare da 0° a 100° è, per ogni grado di temperatura. 
e 


À 1 
centigrada, 573 della tensione che il gas possiede CIS 





la temperatura del ghiaccio fondente, se il volume del 
gas rimane costante. la 


# 5 1 ; 

In questo caso il numero 973» che rappresenta l’ aumento 
dd 5 DI 
Pd 


quando il gas viene scaldato a volume costante, si chiama 
coefficiente di tensione o più comunemente, ma meno pro- 
priamente, coefficiente di dilatazione a volume costante. — 

Il coefficiente di tensione dei gas è dunque uguale al loro 
coefficiente di dilatazione propriamente detto. 

Ne segue che fra le tensioni 7, e H:, che un gas sotto. 
volume costante possiede a 0° e a #°, passa la stessa relazione 
che abbiamo trovata per i volumi a 0° e a #° sotto pressione 
costante, cioè | 
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Hr= Hi (14 gag E (5) 
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Il valore del coefficiente di tensione si può ottenere assai 
esatto con questa esperienza dovuta al prof. Bongiovanni. 

Un grosso pallone di vetro è chiuso da un tappo di gomma "a 
attraversato da un tubo capillare, piegato 
due volte ad angolo retto (fig. 18): si im- 
merge il pallone nell’ acqua, si ca fino 
all’ ebollizione, e quando si giudica che l’ aria 
del pallone abbia preso la temperatura del- 
l’ acqua, si introduce l’ estremità del tubo in 
un bicchierino contenente mercurio. ‘T'o- 
gliendo allora 1’ acqua bollente, il mercu- 
rio sale nel tubo, e ciò mostra che per il 
raffreddamento la tensione dell’ aria dimi- 
nuisce. Il sollevarsi del mercurio nel tubo 
produce una diminuzione trascurabile del 
volume dell’ aria, essendo il pallone molto 
grande e il tubo molto stretto : si può quindi 
ammettere che il volume dell’ aria sia rimasto costante. 

Se indichiamo con % l’ altezza a cui giunge il mercurio . 
quando sia stato circondato il pallone di ghiaccio pesto, cor- 
retta dalla depressione capillare, la pressione dell’ aria in esso 
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è allora 7: — h, se H: rappresenta l’altezza barometrica nel 
momento dell’ esperienza. E poichè alla temperatura # dell’ acqua 
bollente l’ aria aveva la pressione atmosferica H:, che può 
ritenersi rimasta nel frattempo costante, e un volume uguale a 
quello che ha alla temperatura di 0°, deve essere 


Hi = (H—h)(1+ Bt), 


indicando con 8 il coefficiente di tensione. Da questa sò ricava 
il valore di B. 


33 — Dati precisi sui coefficienti di dilatazione e di ten- 
sione dei gas. — Mediante altre esperienze eseguite colla massima 
cura, specialmente dal Regnault, furono determinati con esat- 
tezza i coefficienti di dilatazione e di tensione dei gas fra 
0° e 100°, che indicheremo rispettivamente con « e f. Risultoò 
in tal modo che il coefficiente f differisce pochissimo da «. 
Regnault trovò per l’ aria a pressione normale 


a = 0,0036706 

B = 0,0035665. 
Per l’ idrogeno 

a = 0,0036613 

8 = 0,0036678. 


[ coefficienti a e f non sono indipendenti dalle pressioni 
come si credeva prima, per le esperienze del Davy, ma per 
piccole pressioni le variazioni sono assai piccole. Ad es., per 
l’aria a 3 atmosfere si ha.: 


x = 0,0036954, 
e per l’ idrogeno 
xa = 0,0036616. 


Gas ideali. 


34 — Per quanto i gas non seguano con esattezza le leggi 
di Gay-Lussac — e neppure la legge di Boyle, come abbiamo 
visto in altra parte del libro (Vol. I, $ 204) — pure nella maggior 
parte delle applicazioni pratiche si può senza errore sensibile 
ammettere la validità di queste leggi. 
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Con ciò alla considerazione dei gas reali si viene a sosti- 
tuire quella di gas ideali (regolati, cioè, dalle leggi di Boyle e 
di Gay-Lussac), che semplificano la risoluzione di molti problemi. I 

Ad esempio, pei gas ideali si può mostrare facilmente che ! 
pe le leggi relative alle variazioni di tensione per riscaldamento, | 
e quelle relative alla dilatazione sotto pressione costante, sono 
conseguenza le une delle altre. 

Sia, infatti, una massa gassosa che alla temperatura di 0° 
abbia il volume v e la pressione p. Mantenendo la pressione co- 
stante, si scaldi a #°: il gas acquista un nuovo volume YV dato da 





V=%v(1+ at). h; 


È Si ha così una massa gassosa di volume V alla pressione 
N, p e alla temperatura #. Si comprima, mantenendo invariata la 
| temperatura, in modo da ridurla ancora al volume v: la pres- 
sione acquisterà un nuovo valore P, che per la legge di Boyle sarà 





V 
P=p — = p(1+ at), 


U "A 4 
che esprime appunto la 2.* legge relativa alle variazioni di 
tensione. 


Termometro a gas. 





35 — Poichè l’aria, l’ ossigeno, l’ idrogeno, l’ azoto, ecc., 
possono subire variazioni nel loro stato termico molto maggiori 
che non i liquidi, senza mutare di stato di aggregazione, cioè 

| restando allo stato di gas, è preferibile scegliere uno di quei 
gas come indicatore di temperatura. 
Si avrà così un fermometro a gas, che può essere gra- 
duato seguendo due vie diverse. La prima consiste nel lasciare 
il gas espandersi a pressione costante, e corrisponde a quella 
, adottata per il termometro a mercurio. 
Siccome un gas, passando dalla temperatura del ghiaccio 
fondente a quella dell’ acqua in ebollizione, subisce un aumento 





. 100 mn, , ; 
y di —d73- del volume iniziale V,, se si vuole una scala centesi- I 
i male, potremo stabilire che ad una variazione di volume di | 
e 1 4 


973 di Vo corrisponda la variazione di un grado di tempe- 
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ratura, e cioè potremo calcolare la temperatura # dal volume V 
mediante la formula 


vVi=v(1+-g3 1). (4) 


La seconda via consiste nell’ obbligare il gas ad occupare 
un volume costante, e dedurre la temperatura dalle variazioni 
della pressione, valendosi della formula 


HS di (9) 


Si preferisce appunto seguire questa seconda via. 
Siccome per un gas, conformemente alla 2. legge di Gay- 
Lussac, la pressione tra 0° e 100° subisce un incremento uguale 
per ogni grado di temperatura, le indica- 
zioni del termometro a gas concordano 
| con quelle del termometro a mercurio. 
Però al disotto di 0° e al disopra di 100° 
i gas si scostano sensibilmente dalla 2.* leg- 
ge di Gay-Lussac, e quindi le indicazioni 
dei due termometri cessano di essere iden- 
tiche. 
Ora, negli usi scientifici si adopera, 
per le ragioni anzidette, il termometro a 
gas, e la temperatura viene calcolata dalle 
variazioni di pressione secondo la  for- 
mula (5). Ciò evidentemente equivale a 
convenire che per il gas la pressione varî 
sempre proporzionalmente alla tempe- 
ratura. : 
Una delle forme date al termometro 
a gas è rappresentata dalla figura 19. È co- 
stituita da un bulbo L di vetro, che, me- 
diante un tubo capillare C ed un largo 
tubo 7 di vetro munito di una rigonfia- 
tura, comunica con una vaschetta, in cui 
penetra anche una lunga canna di vetro 
verticale graduata, B. La vaschetta è 
riempita con mercurio, mentre nel bulbo 
L e nel cannello C è aria, o idrogeno, 
accuratamente disseccati. 
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Il fondo della vaschetta è spostabile in alto e in basso me 
diante una vite S; e, prima di ogni lettura del livello del 
mercurio nella canna B, si gira questa vite sino a quando .il 
mercurio nel tubo 7 tocca una punta di vetro fissa nell’interno 
di questo tubo. Allora il numero letto indica il dislivello del 
mercurio fra i tubi T e B, dal quale si deduce la pressione del 
gas nel bulbo, e quindi anche la sua temperatura. | 

Ad es., supponiamo che, quando il bulbo £ è posto nel 
ghiaccio fondente, nel ramo 8 il mercurio sia 4 centimetri più |’ 
alto che in 7. La pressione del gas in ZL è allora uguale, iw 
centimetri di mercurio, alla pressione atmosferica — che 
sia, per es., di 75 centimetri — aumentata di 4 centimetri, cioè 








= 75 +4 = 79 centimetri. sù / 


Mettiamo ora il bulbo L in una stufa, e alziamo il livello | 
del mercurio in 7 fino a toccare di nuovo la punta: se in tal — 
caso il livello del mercurio in B è 80 centimetri più alto io 
in 7, o : 


e 


— 75 + 80 = 155 centimetri. 4 
Sostituendo questi valori nella formula (5), si ha 4 Pa 
155 = 79 ( 1 ei o): ‘43 
Sara Pe; bi 
da cui si ricava, per la temperatura incognita # della stufa, il Ci 
valore dd 
f = 262,63. 34 
si 
Equazione caratteristica dei gas. 4 


36 — Possiamo ora esprimere le leggi di Gay-Lussac testè 

enunciate, e insieme la legge di Boyle, con una sola formula. 
Si consideri infatti una massa gassosa che abbia a 0° il 

volume v, e la pressione p,; e che, riscaldata a #°, assuma il 


volume v e la pressione p. ha 
Immaginiamo uno stato sussidiario, in cui la temperatura 
del gas sia #, come nello stato finale, e la pressione p,, come — 
nello stato iniziale; e indichiamo con v'.il volume della 
massa gassosa in tale stato sussidiario. Il seguente specchietto 
fa vedere a colpo d’ occhio la temperatura, la pressione e il 
volume nei tre stati. | “a 
«S 
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Temp. Press. Volume 
1) stato iniziale 0 pi Vo 
2) stato sussidiario i PE v' 
3) stato finale t p v. 


Il passaggio dallo stato 1) allo stato 2) avviene a pressione 
costante; avremo quindi, per le leggi di Gay-Lussac, 


v' = (1+ at). 
Il passaggio dallo stato 2) allo stato 3) avviene a tempe- 
ratura costante; per la legge di Boyle si ha dunque 
pv= p.V'. 
Sostituendo a ' il suo valore dato dall’ uguaglianza pre- 
cedente, si ottiene 
pv = Po vo (1 + at), 
ossia 
v x 
ue =. Palio (6) 


Analogamente, se nello stato finale la temperatura fosse 
stata T, la pressione P, il volume V, avremmo trovato 


VELA 
e 
Ciò significa che si ha: 
La SR 
1+aft 
Questa relazione, che riassume in una sola formula le leggi 
di Boyle e di Gay-Lussac, è valida entro gli stessi limiti di 


approssimazione delle leggi medesime; e dicesi equazione 
caratteristica dei gas ideali. 


= /eostante. (7) 


Quantità di calore dei corpi. 


37 — Contatto fra corpi a temperatura diversa. — Finora 
abbiamo parlato dei mutamenti termici di un corpo isolato, 
senza fermare la nostra attenzione sulle variazioni di tempera- 
tura subite contemporaneamente dagli altri corpi, coi quali esso 
si trovi eventualmente in contatto. 

Ora, l’ esperienza quotidiana ci insegna — come già accen- 
nammo ($ 1) — che durante il contatto di più corpi, 
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“ quando in nessuno di essi avvengano reazioni chimi 
che o mutamenti di stato, i corpi più caldi si raffred- 
dano e quelli più freddi si riscaldano, e dopo un certo 

4 tempo tutti assumono la stessa temperatura. 


38 — Calore. — In questo fatto, per analogia con altri 
fenomeni, siamo indotti a riconoscere i caratteri di un processo; 
nel quale un qualche cosa passa da un corpo ad un altro, È 
quindi — senza tuttavia attribuire all’ espressione un vero sì 
gnificato fisico — per brevità di linguaggio, diremo che, quando 
un corpo si raffredda, perde calore, e che, quando si riscalda, 
acquista calore. 


39 — Misura della quantità di calore. — Per vedere poi 
come si possa ottenere, nello studio dei fenomeni termici, la 
misura di ciò che abbiamo chiamato calore, supponiamo di 
portare una data quantità d’ acqua, che sia a #°, dentro un 
recipiente contenente ghiaccio a 0°: allora la temperatura del- 
l’ acqua diminuisce fino a 0°, ed una certa quantità di ghiac- 
cio si fonde. Usando il linguaggio che abbiamo adottato, con- 
cluderemo che l’ acqua ha perduto una quantità q di calore, la 
quale ha prodotto la fusione di una quantità p di ghiaccio. 
Se due corpi A e A' raffreddandosi sciolgono la stessa 
F quantità p di ghiaccio, diremo che perdono la stessa qnantità g 
di calore; e se un corpo A fonde una quantità di ghiaccio 
doppia, tripla ecc. di quella fusa da un corpo 4’, diremo che 
A ha perduto una quantità di calore doppia, tripla, ecc., di 
‘quella perduta da A'. 

Se poi un corpo viene riscaldato anzichè raffreddato, sì 
conviene che la quantità di calore da‘esso acquistata per pas- 
i sare dalla temperatura t, più bassa, alla temperatura ? più alta, — 

sia uguale a quella che cederebbe per raffreddarsi da £° a t,°. 

Dunque possiamo ridurre la misura di una quantità di 
calore alla determinazione della quantità di ghiaccio che essa 
è capace di sciogliere. 


i.e 


40 — Caloria. Calorimetro a ghiaccio. — Si è scelta perciò 
come unità di misura la quantità di calore che produce la 
: fusione di un determinato peso di ghiaccio, senza farne variare 


“ 


DI ; 105 
2 la temperatura, Goish è stabilito che tale peso sia 79° di 


grammo, ossia circa 80 di grammo. 


ai 





Medit: FAL 





Questa quantità di calore è stata chiamata caloria. 

Così, quando si vuol fare la misura della quantità di ca- 

lore ceduta da un corpo nel raffreddarsi fino a 0°, si chiude 

entro una cavità praticata in un bloceo di ghiaccio (fig. 20), 

i cioè nel calorimetro a ghiaccio, chiamandosi calorimetro 

ogni strumento che serve per la misura delle quantità di ca- 

lore; e si raccoglie poi accuratamente l’ acqua formatasi nella 

i fusione. Il peso p di essa, 

moltiplicato per 79,2, espri- 

me il numero di calorie ce- 
dute dal corpo. 

La ragione della scelta 

di questa unità di calore è 

di indole puramente storica, 

poichè si convenne dappri- 

ma di prendere come unità 

la quantità di calore ne- 

cessaria per portare un 

grammo di acqua da 14° 

a 15°: ora, con esperienze delicalissime si è trovato che tale 
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| quantità di calore fonde appunto gr. 799 di ghiaccio, senza 


i scaldarlo. Dunque, quando un grammo di acqua passa dalla 
temperatura di 14° a quella di 15° acquista una quantità di 


1 
calore pari a quella necessaria per fondere gr. 99 #99 di ghiaccio 


senza farne variare la temperatura. 

Si dà poi il nome di grande caloria ad una quantità di 
calore 1000 volte più grande, cioè a quella che determina la 
fusione di circa 12,5 grammi di ghiaccio. 


41 — Frigoria. — In questi ultimi anni il rapido sviluppo 
preso dalle industrie frigorifere (fabbricazione del ghiaccio, 
costruzione di celle frigorifiche per la conservazione e il tra- 
sporto delle sostanze alimentari, ecc.) ha consigliato di parlare 
di quantità di freddo, così come si parla di quantità di ca- 
lore, cioè di dire che un corpo acquista del freddo invece di 
dire che perde calore. 

Nel congresso « sul freddo », tenutosi a Parigi verso la fine 
del 1908, gli scienziati stabilirono di prendere come unità di 
freddo la quantità uguale e contraria all’ unità di calore; tale 
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unità, a cui fu dato il nome di frigoria, è dunque Za quan 





























lità di freddo necessaria per far congelare DI 


grammo di acqua senza farne variare la temperatura, 
od anche la quantità di freddo necessaria per porta 
un grammo di acqua da 15° a 14°. 


Capacità termica e calore specifico. si 

42 — Quando un corpo viene portato da una temperatur Dot 
$, ad una più alta t, acquista un certo numero di calorie : ca 
ammette che perda questo stesso numero di calorie, cioè che 
acquisti lo stesso numero di frigorie, quando viene raffred- 
Gato da fai, “i 

Per portare due corpi dalla temperatura #, alla temperatura 
t occorrono, in generale, quantità di calore differenti. Si esprime | 
ciò dicendo che i due corpi possiedono capacità termiche, 0 
capacità calorifiche, diverse; e si dice che ha capacità calo-. 
rifica maggiore quello che richiede una quantità più grande di 
calore per subire cambiamenti di temperatura uguali a quelli — 
subiti dall’ altro. ED: 

L’ esperienza prova che corpi di costituzione chimica iden= 
tica hanno le capacità termiche proporzionali ai loro pesi: così _ 
10 chilogrammi di ferro hanno una capacità termica 10 volte 
maggiore che un solo chilogrammo; e che corpi di ugual peso, — 
ma di differente costituzione chimica, hanno capacità termiche 
diverse: così 1 chilogrammo di ferro ha capacità termica di 
versa da quella di 1 chilogrammo di piombo. Quindi la capa. 
cità termica di un corpo è conosciuta, quando se ne conosca. 
il peso e la capacità termica dell’ unità di peso. In conseguenza. 3/1 
è stato assegnato un nome distinto alla capacità termica 
dell’ unità di peso di una data Sostanza per la variazione di 
temperatura di 1 grado: quello, cioè, di calore specifico della 
sostanza medesima. di 

Ma la capacità termica, e quindi il calore specifico, di un | 
corpo, ha fra 0° e 1° valore diverso che fra 1° e 2°, che fra "I 
2° e 3°, ecc.; perciò quando l’ unità di peso di un corpo, pas- 


. sando dalla alia t, alla temperatura #, acquista q ca- 


lorie, il valore #7, dicesi il suo calore specifico me- 
Fasi SI 708 


dio fra le temperature #, e #. Se il corpo ha un peso p el 
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acquista @ calorie nel passare da t°, a #°, il calore specifico 
medio sarà dato da 


ST 
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Il calorimetro a ghiaccio ($ 40), che dà direttamente la 
quantità di calore Q, può servire alla misura del calore speci- 


fico medio delle varie sostanze, fra determinate temperature. 


43 — Calorimetro di Bunsen. — Per valutare la quantità 
di calore Q, si può utilizzare la fusione del ghiaccio anche in 
un’ altra maniera: e cioè, 
deducendo la quantità di 
ghiaccio che si è fusa dalla 
diminuzione di volume che 
esso prova nel passaggio allo 
stato liquido. Su tale dimi- 
nuzione di volume è basato il 
calorimetro di Bunsen. 

Esso consta di una pro- 
vetta di vetro P (fig. 21), 
saldata entro un grosso bul- 
bo B, contenente dell’acqua 
bollita, al disopra di una 
massa di mercurio I. Que- 
sta occupa il fondo del bul- 
bo e il tubo codato d, che 
gli è congiunto, e si spinge 
per un certo tratto in un 
lungo cannello orizzontale, 
C, diviso in parti uguali. 

Fig. 21 L’ apparecchio è protetto 
dalle cause esterne di riscal- 
damente da un vaso PR, che contiene ghiaccio. 

Si prepara l’ esperienza facendo congelare in parte l’ acqua 
nel bulbo per mezzo di una miscela frigorifera che si versa 
nella provetta P. Allora, intorno alle pareti della provetta si 
forma una camicia di ghiaccio; e poichè l’ acqua congelando 
aumenta di volume, 1’ indice di mercurio avanza nel cannello C. 

Quindi si toglie la miscela dalla provetta, e vi si introduce 
il corpo da studiare, riscaldato ad una temperatura #. Questo 











determina la fusione di una parte del ghiaccio formatosi sulle | 
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pareti della provetta, e 1’ indice di mercurio retrocede nel cali 
nello C, di un certo numero di divisioni. Ora, una preventiva 
graduazione dell’ apparecchio ci dà la quantità 9g di calore che 
corrisponde al ritirarsi del mercurio per una sola divisione d 
cannello C; quindi basta moltiplicare g per il numero di divi 
sioni di cui il menisco è indietreggiato nella nostra esperienza, 
per avere la quantità totale Q di calore che il corpo ha ceduto — 
per raffreddarsi da #° a 0°. x 

Se tale corpo pesa p grammi, il suo calore specifico è dunque. 


i Q 
Cc = pi 
| troduce in P, invece del corpo in istudio, un peso g di acqua 
scaldata ad una certa temperatura 0; se il mercurio, pel raf- 
freddamento di quest’ acqua fino a 0°, retrocede di x divisioni, | 
allora — supponendo il cannello C ben calibro e ammettendo 
che sia costante ed uguale a 1 caloria il calore specifico del- 
l’ acqua fra 0° e 6° — vuol dire che ogni divisione del can- 


(i) 
nello corrisponde alla quantità di calore Lo. 


44 — Metodo delle mescolanze per la misura del calore | 
specifico. — L°’ esperienza dimostra che il calore specifico del- | 
l’acqua si mantiene sensibilmente costante entro limiti abba- 
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stanza estesi comprendenti la temperatura ordinaria: perciò si 
possono misurare le quantità di calore che cedono i corpi raf P 
freddandosi, e quindi i loro calori specifici, dal riscaldamento 
che esse producono in un noto peso d’ acqua. ced 

Questo metodo, molto comodo, consiste nel mescolare con 
un noto peso di acqua, a temperatura poco diversa da quella 
dell’ ambiente, un peso conosciuto del corpo di cui si tratta, 
portato prima ad una temperatura ben determinata, e nel mi- 
surare la temperatura della mescolanza. 


Il calorimetro che serve allo scopo, è costituito da un ci- 
lindro C di ottone a pareti ben lucide (fig. 22), sorretto da tre 
prismetti di sughero dentro un altro vaso speculare €’, che 
protegge il primo dagli scambi di calore coll’ esterno. Il vaso 
C contiene una certa quantità P di acqua, un termometro 7, e 
un’ asta « portante in basso una specie di anello (agitatore) che 
serve a rimescolare il liquido. 
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Per fare la determinazione, si prende un peso p del corpo 
in istudio, si porta ad una temperatura nota tt, mediante una 


| apposita stufa, e poi rapidamente sì immerge nell’ acqua del 
vaso calorimetrico. Questa si scalda a spese del calore del corpo, 
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Fig. 22 


ed il sistema, muovendo l’ agitatore, raggiunge dopo poco tempo 
un’ unica temperatura 4. 

Sett' era la temperatura iniziale dell’ acqua — potendosi 
ritenere uguale a uno il calore specifico dell’ acqua — la quan- 


DI 


tità di calore che essa ha ricevuto dal corpo è espressa da 
P (905-200 


D’ altra parte la quantità di calore perduta dal corpo è 
© SO 


essendo c il suo calore specifico medio fra t e 6. Quindi egua- 
gliando le dueJquantità, si ottiene 


P(9 hi peo); 
da cui si ricava il calore specifico c cercato : ' 


P(0— t’) su 
e= "pla 0) 
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Il risultato così ottenuto sarebbe poco preciso, perchè n 
si è tenuto conto del calore somministrato al vaso calorimetrico, 
al termometro e all’ agitatore; e si sono trascurati pure gli 
scambi di calore coll’ esterno, che non si possono mai del tut 
evitare. Di tali elementi disturbatori si fa però la valutazione 
nelle misure ove occorre una certa precisione. E. 


45 — legge di Dalong e Petit. — Il calore specifico dei 
corpi è in stretta relazione colla loro costituzione chimica. Infatti, 
Dulong e Petit, da numerose determinazioni di calori specifici, 
arrivarono a stabilire la legge che, per i corpi solidi ele-. 
mentari, è costante il prodotto del calore specifi0oì 
per il loro peso atomico. 

Ossia, per due corpi solidi elementari qualunque, i calori 
specifici stanno in ragione inversa dei pesi atomici. 

Di tal legge si ha una prova sperimentale nella seguente 
esperienza. ” 

Prendiamo due vasi di 
vetro S, S' (fig. 23); con-. 
tenenti uguali quantità di 
acqua, e in essi immer 
giamo due uguali termo- 
metri ad aria, costituiti 
A Ba EP semplicemente da una pro-. 
vetta contenente un po’ 
d’ acqua colorata, in cui pe- 
sca un cannello di vetro v 
passante attraverso il ‘api i 
della provetta. 

Prendiamo inoltre quat- 
tro lamine metalliche pie- 
gate a cilindro: due di 
zinco, A e C, dei pesi rispettivi di 1500 e 650 grammi, e due 
di piombo, B e D, che pesino rispettivamente 1500 e 2070 grammi. 

Dopo aver riscaldato fino a 100° questi 4 pezzi metallici, 
tenendoli in un recipiente d’acqua che bolle, immergiamo i. 
due di ugual peso, A e B, nei vasi S e S': vedremo salire il 
liquido nei termometri ad un’ altezza diversa, perchè il calore i 
specifico dello zinco differisce da quello del piombo. i 

Se invece, dopo aver cambiata l’ acqua dei recipienti S e S°, i 
vi immergiamo gli altri due pezzi C e D, vedremo salire il 





Fig. 23 


liquido colorato fino ad una stessa altezza nei due tubi, perchè 








appunto i due pesi sono stati scelti in ragione diretta dei pesi 
atomici dello zinco e del piombo. 

La legge di Dulong e Petit non è che approssimata, poichè 
il calore specifico di un corpo non è costante, ma varia colla 
temperatura. Tuttavia questa legge può servire a ricavare con 
una certa approssimazione il peso atomico dei corpi semplici. 


46 — Calore specifico dell’acqua — Abbiamo già osservato 
che il calore specifico dell’ acqua risulta pressochè indipendente 
dalla temperatura. Uno studio più minuto dei fatti dimostra 
che, fra 0° e 100°, il calore specifico dell’acqua varia di 0,01. 

Ora, l unità di calore che si è scelta (quella capace di 


1 E CITE UIIE i 
fondere o di grammo di ghiaccio) è capace di elevare la 


79, 
temperatura d’un grammo d’acqua di un grado, o più precisa- 
mente da 14° a 15°. Dunque, con la scelta fatta per l’unità di 
calore, il calore specifico dell’ acqua a 14° risulta uguale all’ unità 
e differisce pochissimo dall’ unità anche in un intervallo assai 
ampio di temperatura. 

Se si confrontano i calori specifici medi tra 0° e 100° dei 
diversi corpi con quello dell’ acqua, si vede che i primi sono 
assai più piccoli di questo. L’ acqua richiede, dunque, per scal- 
darsi, una quantità di calore notevolmente più grande che non 
gli altri corpi nelle stesse condizioni. 

Le numerose applicazioni dell’ acqua e la sua funzione nei 
fenomeni naturali, dànno a questo fatto un’ importanza capitale. 
Si utilizza l’acqua calda nei caloriferi, per esempio, perchè 
l’acqua, raffreddandosi, cede una quantità di calore molto 
più grande di quella che potrebbe cedere qualunque altro corpo 
a parità di massa. Le acque naturali, in contatto con l’atmo- 
sfera, compiono la funzione di regolatore della temperatura, 
cedendo molto calore quando quella tende ad abbassarsi e as- 
sorbendone al contrario quando tende ad innalzarsi. 

Probabilmente il calore specifico varia con la temperatura 
in tutte le sostanze : in generale, esso cresce a mano a mano 
che la temperatura s’ innalza. 

Il calore specifico varia poi quando una sostanza cambia 
stato di aggregazione: un’idea di tale variazione si può avere 
dal seguente esempio. 


Ghiaccio Acqua Vapor d’ acqua (a press. cost.) 
0,5 1,0 0,34 
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Trasmissione del calore. 


Conduzione. 


























47 — Conducibilità assoluta. — È interessante ora il v& 
dere secondo quali regole avvengono i passaggi del calore fre 
i vari corpi, o tra le varie parti di un corpo, che siano a i 
ferenti temperature. 

A tal uopo, consideriamo un muro molto esteso le cui faécie 
MM’, NN' (fig. 24) siano mantenute alle temperature costanti 
Te t, la prima maggiore della seconda. La temperatura iù ur 
punto qualunque $S interno al muro prenderà dopo un ce to 
tempo, un valore definitivo 9, ch'è compreso tra 7 e # e che 

si mantiene da allora in poi co- 

P' pr stante; e tutti i punti del piano 
PP', passante per S e parallelo 

alle faccie avranno la stessa tem- 
peralura 60. 
Conduciamo ora la retta XxX 
normale alle pareti, e su ques 
retta, in scala determinata, innal- 
ziamo le perpendicolari 44%, 
Fig. 24 SS’, BB', rappresentanti le tem-. 

perature 7, 0, t: qualunque sia 

la sostanza di cui è costituito il muro, i punti 4’, S', B’ sono | 
in linea retta. Quindi la temperatura in un punto qualunque. 
R sarà pure rappresentata dal segmento RA”. 

Per quanto riguarda la quantità di calore 4 che in un dato 
tempo passa dall'una all'altra parete, si prova che essa è pro- 
porzionale alla differenza delle temperature 7 — #, all'area di 
muro considerata, e altempo. Così attraverso due metri quadrati. 
di muro passa una quantità di calore doppia di quella che passa | 
attraverso un solo metro quadrato. Per una data differenza di tem- 
peratura, la quantità di calore è tanto più piccola quanto è mag- — 
giore lo spessore del muro. Infine, a parità delle altre condi-. 
zioni, questa quantità dipende dalla sostanza di cui è formato 
il muro. Perciò la quantità di calore Q che passa in © secondi 
attraverso s centimetri quadrati di superficie di un muro dello | 
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spessore di Z cenlimetri, le cui pareti sian mantenute alle tem- 
perature costanti 7 e t, è data dalla formula 


qb i (10) 


dove £ è un coefficiente che dipende dalla sostanza di cui è 
costituito il muro e che si chiama conducibilità assoluta 
di quella sostanza. Ecco, ad esempio, i valori di 4 per alcune 
sostanze : 


Marmo 0,90 Rame 25 
Piombo 4 Argento 40. 
48 — Conducibilità apparente. — Nelle applicazioni della 


formula però bisogna andar cauti. 

Prendiamo, infatti, due capsule d’ argento della stessa forma 
e delle stesse dimensioni esterne, ma di spessore notevolmente 
diverso. Mettendo del ghiaccio in queste capsule e ponendo la 
loro superficie esterna in contatto con acqua bollente, noteremo 
che le quantità di ghiaccio disciolte son quasi identiche nei 
due casi, mentre secondo la legge suesposta dovrebbero essere 
a un dipresso inversamente proporzionali agli spessori. 

Questa apparente contraddizione proviene dal fatto che per 
applicare la formula (10) occorrerebbe che le due pareti del- 
l’ argento fossero alle temperature 7" e t' possedute dall’ acqua 
e dal ghiaccio: ma invece si sa che effettivamente la parete 
più calda dell’ argento ha una temperatura 7 più bassa di 7”, 
e la parete più fredda una temperatura # più alta di #’, di modo 
che la differenza T -- t è minore di T'-- t'; e perciò la quan- 
tità di calore @, ponendo nella (10) (7' — #') invece che 
(T — t), riesce notevolmente più grande. 

L’ esperienza, infatti, dimostra che alla superficie di un 
metallo, in contatto di un gas o di un liquido, aderisce un 
esilissimo strato del gas o del liquido, in condizioni tutt’ affatto 
speciali. Se volessimo sostituire questi due strati che ade- 
riscono sulle due faccie di una lamina metallica, con due 
strati di ugual conducibilità formati dallo stesso metallo, questi 
due strati fittizi — essendo piccolissima la conducibilità dei gas 
e dei liquidi — verrebbero ad avere uno spessore enorme, in con- 
fronto del quale lo spessore della lamina effettiva sarebbe ad- 
dirittura insignificante. 

Si comprende dunque come lo spessore della lamina abbia 
minima influenza sul calore trasmesso, e questa influenza sia 
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tanto meno notevole quanto è maggiore la conducibilità della 
sostanza adoperata. La conducibilità di una lamina in queste | 
condizioni dicesi conducibilità apparente, e può essere no- 
tevolmente aumentata strofinando le faccie della lamina e rinno-. 
vando continuamente i liquidi o i gas in contatto con esse. | 


Pi 


49 — Applicazioni della conducibilità dei corpi. La dic : 
versa conducibilità dei corpi ha svariatissime applicazioni, sia 
nella economia domestica, sia negli usi scientifici, sia in quelli 
industriali. A 

È infatti utilizzata, fin da epoca remotissima, la cattiva. 
conducibilità dei panni di lana, per difenderci dal freddo. Così 
si suol munire di manichi di legno gli arnesi di cucina per 
evitare le scottature maneggiandoli; si sogliono rivestire, di | 
mattoni, cattivi conduttori, i camini e le stufe, per impe- 
dire che se ne propaghi il calore alle parti incendiabili del- 
l’ edificio. 

Negli usi scientifici poi si ricorre al legno, alla mica, alla 
ebanite, quando si voglia impedire la conduzione del calore; 
sì adopera in- | 
vece l’argento 
eilramequan- 
do si voglia 





facilitarla. 
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reti metalliche, si può anche isolare una 
fiamma in un ambiente, senza togliere la 
comunicazione coll’ aria che l’ alimenta. 

Infatti, se poniamo una reticella di me- 
tallo sopra una fiamma a gas (fig. 25), ve- 
diamo che il gas non brucia al di sopra 
della rete, perchè il calore della fiamma sottostante, propagan- 
dosi nei fili metallici, non giunge dalla banda opposta in Te 
tità bastante da mantenere incandescente il gas. | 

Mentre per altra parte, se accendiamo il gas che passa al 
disopra della reticella, esso seguita .a bruciare senza che la 
fiamma si propaghi al di sotto (fig. 26). 

Della proprietà delle reticelle ‘trasse partito Davy per la . 
costruzione della sua lampada di sicurezza (fig. 27), così 
detta perchè destinata ad impedire gli scoppi nelle miniere. 
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Essa non è che una lampada ordinaria, in cui la fiamma è 
circondata da una rete metallica. Entrando con essa in un am- 
biente, in cui si trovi una miscela di un gas infiammabile e di 
aria, si ha un piccolo scoppio nell’ interno della lampada; ma 
la reticella impedisce al calore sviluppato di propagarsi all’ e- 
sterno, e di rendere generale 1° esplosione. 


Irraggiamento. 


50 — Se scaldiamo in una stufa un termometro che abbia 
il bulbo assai grande, e lo portiamo dentro un recipiente chiuso 
(fig. 28), la cui parete sia mantenuta a temperatura più bassa, 
per es. da uno strato di ghiaccio che la circondi, il termome- 
tro si raffredda, benchè non sia a contatto 
con nessun corpo conduttore. ll termo- 
metro in tal caso perde calore per irrag- 
giamento, cioè emette calore come un 
corpo luminoso emette luce. 

L’ intensità di questa emissione, e 
quindi la velocità colla quale il termo- 
metro si raffredda, dipende dallo strato 

Fig. 28 superficiale del bulbo e dalla temperatura 
della parete del recipiente. 

Per esempio, supponiamo che il termometro impieghi un 
minuto a passare da 50° a 40°: in questo periodo di tempo 
l’ eccesso della temperatura del termometro su quella della pa- 
rete del recipiente, che è a 0°, è passato da 50° a 40°, e potremo 
dire che ha conservato il valore medio di 45°. 

Se invece misuriamo il tempo che impiega il termometro a 
passare da 27°,5 a 17°,5, troveremo due minuti, cioè un tempo 
doppio del precedente, e quindi a parità di tempo il ter- 
mometro ha subito ora una perdita di calore metà che nel primo 
caso; e l’ eccesso di temperatura è stato in media nel secondo 
caso di 22°,5, cioè precisamente metà che nel primo. 

Dunque la quantità di calore irraggiata în uno stes- 
so tempo da un corpo, situato in una cavità chiusa, è 
proporzionale alla differenza delle temperature del 
corpo irraggiante e della superficie della cavità. 

Questa legge fu enunciata da Newton, e si può ritener vera 
finchè l’ eccesso di temperatura del corpo su quella delle pareti 
della cavità non è troppo considerevole. 
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In secondo luogo l° esperienza dimostra che 1° emissione 
dipende, come abbiamo accennato, dalla natura della superfice 
del termometro. Infatti, prendiamo due termometri identici per 
forma e per dimensioni, e ricopriamo il bulbo di un d’ essi con 
uno strato sottilissimo e brillante d’ argento, e quello dell'altro 
con nerofumo. Troveremo che il raffreddamento del secondo è 
molto più rapido di quello del primo. Ì 


é 51 — Distribuzione della temperatura in una sbarra. Li 
Ù L’ irraggiamento del calore ci spiega perchè la distribuzione ì 
della temperatura in una sbarra, riscaldata ad un estremo, non 

AA segua la stessa legge che si ha in un muro indefinito. 4 
Per investigare una tale distribuzione, collochiamo orizzon- | 
talmente una sbarra di ferro AB (fig. 29), scaldiamone l’estremo. 
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| A mediante una lampada, e misuriamo la temperatura di punti 
+ v successivi mediante una serie di termometri 1, 2, 3, 4, ecc., 


identici, coi bulbi pescanti entro pozzetti, pieni di mercurio, 
pe praticati nella sbarra. Dopo un certo tempo le colonne termo- 
metriche cessano di innalzarsi, e allora si nota che le loro estre- 
mità sono situate sopra una linea curva, mostrata dalla figura. 
4 Invece, se la distribuzione delle temperature seguisse la 
legge che vale per un muro indefinito, quella linea dovrebbe. 
essere, come sappiamo, una retta. 

Ma in un muro indefinito il calore, che in un dato tempo 
entra per una delle facce, si trasmette per intero all’altra faccia 
non essendovi perdite laterali. Nella sbarra, invece, la super- 
ficie laterale emette calore per irraggiamento; e quindi non 
tutto il calore che arriva alla sezione A si trasmette alla se- 
zione B, e perciò il decremento della temperatura col crescere ai 











della distanza dall’ estremo scaldato, deve essere dapprima ra- 
pido, poi sempre più lento, perchè la perdita per irraggiamento 
diminuisce col diminuire dell’ eccesso della temperatura su 
quella dell’ ambiente. 


52 — Assorbimento del calore. — Come un corpo, portato 
in un ambiente più freddo, emette calore per irraggiamento, 
così un corpo, mantenuto in un ambiente più caldo, assorbe 
calore, anche se isolato. 

Non tutti i corpi però assorbono calore egualmente: ad e- 
sempio, ponendo davanti ad uno stesso corpo caldo un termo- 
metro annerito con nerofumo, ed uno argentato, il primo si 
riscalda più presto del secondo. Questa esperienza, posta in 
confronto con quella del $ 50, dimostra come i corpi che emet- 
tono facilmente calore, facilmente lo assorbono: esperienze più 
precise provano poi come l’ emissione sia proporzionale all’ as- 
sorbimento. 

Ma non si può dire questo in modo assoluto per il calore 
raggiante emesso in qualunque condizione; giacchè del calore 
raggiante sì hanno diverse gradazioni secondo la temperatura 
del corpo che lo emette, come si hanno, nei vari colori, diverse 
gradazioni della luce. 

Perciò, il confronto dell’ assorbimento e dell’ emissione di 
due corpi deve essere fatto pel calore raggiante di una data 
gradazione; e si può dire soltanto che un corpo emette e as- 
sorbe meglio di un altro il calore di una data sorta. 

Così il nerofumo e il borato di piombo assorbono egual- 
mente bene il calore emesso da un corpo a 100 gradi; mentre 
che l’ assorbimento del borato è solo - È di quello del nerofumo 
pel calore raggiante emesso a 550°: e similmente si trova che, 
mentre l’ emissione del borato e del nerofumo sono le stesse a 


100°, invece a 550° quella del borato è solo DE di quella del 


nerofumo. 

Senza dilungarci di più; ci contenteremo di enunciare la 
legge generale: un corpo è capace di assorbire ogni gra- 
dazione di calore raggiante che emette; e l’ assorbe in 
misura tanto maggiore, quanto è maggiore l’ intensità 
colla quale la emette. 








È Convezione. 


53 — Il calore può propagarsi, oltre che per conduzione. 
e per irraggiamento, anche in un altro modo, detto per com 
vezione. : 
Se si riscalda un liquido o un gas in un punto ci 
della sua massa, ivi la densità diminuisce, e la porzione scal- 
data va in conseguenza ad occupare una parte più alta nel 
s: fluido, portandovi con sè una certa quantità di calore. 
sì In tal modo, ad esempio, si trasmette al soffitto il calore | 
E di un fornello posto in una stanza. Le parti dell’ aria, che ven: | 
ù gono in contatto coi carboni, si scaldano, e diminuendo di den- — 
sità salgono in alto, finchè giunte in contatto del soffitto età 1, 
cedono parte del loro calore. 
L’ ascesa delle parti scaldatesi determina una discesa di. 
i quelle meno calde, le quali vanno ad occupare il posto delle i 
i prime; e si formano così due correnti: una, — 
più calda, ascendente, e una, meno calda, di- di 
scendente. Si 
Si vede questo facilmente scaldando con. 
una lampada un vaso d’ acqua (fig. 30), in cui. 
sia stata posta in sospensione della minuta se- 3 
gatura di legno. hi 
Nella parte centrale dei vaso la segatura ld 
si muove dal fondo verso l’ alto, trascinata 
dalla corrente ascensionale, mentre lungo le 
pareti si muove dall’ alto al basso, trascinata | 
Fig. 30 dalla corrente discendente. 





Mutamenti di stato. è; 


Fusione. 


54 — Quasi tutte le sostanze solide, quali il vetro, la cera, 
il fosforo, i ‘metalli, divengono liquide quando sono portate ad 
una temperatura sufficientemente elevata; si dice allora che esse 
fondono, e al fenomeno si dà il nome di fusione. E, 

Inversamente esse ritornano allo stato solido, se si fanno 
raffreddare; e al pari di esse, tutti i corpi che alla tempera-. 
tura ordinaria sono liquidi, solidificano se vengono sufficiente- 
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mente raffreddati, e ritornano liquidi se sono sufficientemente 
riscaldati. 

Tutti i liquidi possono essere solidifieati senza che la loro 
costituzione chimica sia alterata, mentre non tutti i solidi pos- 
sono essere fusi. Prendiamo, ad esempio, un pezzo di legno, e 
scaldiamolo in un vaso chiuso per evitare il contatto dell’aria. 
Vedremo che il legno non fonde, ma che ad una data tempe- 
ratura si decompone, dando luogo a del carbone e a sostanze 
liquide e gassose diverse dal legno. Quasi tutte le sostanze ve- 
getali e animali si comportano come il legno, cioè si decom- 
pongono invece di fondere. 


55 — Fusione pastosa e fusione brusca. — La fusione non 
sì manifesta per tutti i corpi nello stesso modo. Certi corpi, 
come il vetro, la ceralacca, la guttaperca, che non cristal- 
lizzano, attraversano, prima di passare allo stato di fluidità 
completa, stadî di diversa pastosità, rammollendosi gradual- 
‘mente e assumendo l’ apparenza di liquidi più o meno vischiosi. 
La fusione allora si dice pastosa. 

Però nessuna sostanza chimicamente definita, che allo stato 
solido si presenti sempre cristallizzata, compie il passaggio 
allo stato liquido per gradi. Tale passaggio in queste sostanze 
avviene sempre in modo brusco, cioè esse non presentano stati 
intermedi fra il solido e il liquido. La fusione allora dicesi 
brusca. 


56 — Punto di fusione. — Ma esistono tuttavia dei corpi 
cristallini che non si sono lasciati ridurre allo stato liquido, 
quali il Wolframio, il Boro e il Molibdeno, che sono rimasti 
ancora refrattarî alle temperature raggiunte fin qui. 

Gli altri corpi, che trovansi allo stato cristallino, fondono 
a una determinata temperatura più o meno elevata, secondo un 
processo ch’ è lo stesso per tutti. Un pezzo di ghiaccio, ad es., 
rimane solido alla pressione ordinaria, finchè non abbia rag- 
giunto la temperatura che è stata indicata con 0° nelle scale 
centigrada e del Réaumur. A questa temperatura, sotto l’ azione 
del calore, comincia a sciogliersi senza passare per lo stato 
plastico. Somministrandogli nuovo calore, si forma dell’ altro 
liquido, ma la temperatura resta costante finchè non siasi fuso 
tutto. 

L’ esperienza dimostra che tutte le sostanze a fusione bru- 
sca si comportano analogamente al ghiaccio, fondendo ciascuna 
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a una propria temperatura determinata che rimane costante per 
tutta la durata della fusione. Quindi possiamo concludere che: 


1°) Sotto una data pressione una sostanza chimica 
mente definita fonde ad una temperatura determinata; 
; diversa da sostanza a sostanza. 
2°) Tale temperatura non varia, fintantochè il corpo. 
non sia interamente fuso. 
SD Questa temperatura costante, alla quale si inizia e si com- 
i» pie il fenomeno della fusione dei corpi cristallini, si chiama 


: punto di fusione. 
SG Nella tabella seguente sono indicati, in gradi centesimali, _ 
È i punti di fusione di alcune sostanze : ZA 


è Mercurio .- . ‘—39°. Piombo . 3349 bo: 
Ghiaccio. . 0° Oro 0.0 1035. 
Zolfo . 110° Ferro i * 1600° a 
i 57 — Solidificazione. -- Punto di solidificazione. — Se, nie: 
i ceversa, prendiamo dell’acqua e la raffreddiamo gradatamente, 


temperatura va abbassandosi finchè sia giunta a 0°. Allora 
cominciano a formarsi in seno al liquido piccoli cristalli di 
ghiaccio, che vanno a mano a mano ingrandendosi, fino a che 
tutta l’acqua non siasi solidificata; e intanto la temperatura 
della miscela acqua-ghiaccio resta a 0°, sebbene Ja temperatura ; 
esterna sia inferiore. Soltanto dopo che la solidificazione è 
completa, la temperatura del ghiaccio si abbassa. 
Analogamente succede per qualsiasi altro corpo, che passi 
dallo stato liquido allo stato solido in modo brusco; e la tem- 
peratura — costante per ogni sostanza — alla quale si inizia 
e si compie il fenomeno, si chiama punto di solidificazione 
(e, nel caso dell’acqua, più spesso punto di congelazione). 
si Se ne deduce che: | 


tenendola in movimento per mezzo di un agitatore, la sufi 
f 
Va 
» 


n 


1° Ogni sostanza che passi dallo stato liquido allo 
stato solido în modo brusco, sotto una data pressione, : 
comincia a solidificarsi ad una temperatura determi- 
nata e diversa per le diverse sostanze. 


Ve 


i 2° Tale temperatura si mantiene inalterata, fino @ 
| E che tutto il corpo non sia solidificato. 


A queste due leggi ne possiamo aggiungere un’altra che 
lega il punto di fusione e di solidificazione: 
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Sotto una data pressione, per una data sostanza a 
fusione brusca, il punto di fusione e di solidifica- 
cione coincidono. 

Così l’acqua fonde a 0° e solidifica a 0°; il mercurio fonde 
a —39° e solidifica a —39°. 


58 — Calore di fusione. — Durante la fusione di un corpo, 


come abbiamo già veduto, il calore che ad esso viene sommi- 
nistrato, finchè non sia tutto convertito in liquido, non serve 
ad elevarne la temperatura. A tale quantità di calore — co- 
stante per un determinato peso di un corpo — fu dato perciò 
il nome di calore di fusione. 

E più precisamente si dice calore di fusione di una 
data sostanza, la quantità di calore necessaria per fon- 
dere un grammo della sostanza, preso alla sua tempe- 
ratura di fusione. 

Si può misurare il calore di fusione con uno dei metodi 
usati per la determinazione del calore specifico, ad esempio col 
metodo delle mescolanze, ammettendo che nella -solidificazione 
si svolga una quantità di calore uguale a quella somministrata 
al corpo nella fusione. 

Sia o il calore specifico della sostanza allo stato solido, 
c' il calore specifico allo stato liquido ed .L il suo calore di 
fusione. 

Portiamo » grammi della sostanza a # gradi sopra il punto 
di fusione, e poniamola indi nel calorimetro, ove si raffredderà 
fino a t’ gradi al disotto dello stesso punto. 

Il calore ceduto sarà : 


n(0+L4k ol) = 0Q. 


Ora, Q è dato direttamente dal calorimetro, c e o' sono già 
noti; dunque nell’ equazione tutto è conosciuto all’infuori di L, 
che si può quindi calcolare. 


59 — Soprafusione. — Se invece di agitare l’ acqua mentre 
va raffreddandosi, lasciamo che essa resti tranquilla, la tem- 
peratura si abbassa fino anche a 3° o 4° sotto lo zero, senza che 
si formi nell’ acqua il più piccolo cristallo di ghiaccio. Ciò può 
vedersi facilmente lasciando per qualche tempo un bicchiere 
d’acqua entro un vaso circondato da una mescolanza di ghiaccio 
e sale, oppure lasciando il bicchiere sul davanzale di una fi- 
nestra, in una tranquilla notte d’inverno. In questo caso, al 
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mattino, l’acqua può trovarsi ancora liquida, sebbene la tem 
peratura sia di qualche grado inferiore allo zero, 
SÈ Ove poi l’acqua venga coperta con un sottile strato di olio, 
il fenomeno si produce anche più facilmente, e la temperatura 

può essere abbassata fino a —8° 0 —10°, senza che avvenga li 
congelazione. 
, In questo stato l’acqua dicesi soprafusa. “A 
Scuotendo in queste condizioni l’acqua, improvvisamente 

sì formano numerosi cristalli, cioè principia la congelazione: 


«MS un termometro immerso nell’ acqua ci farà vedere che la tem: 
b peratura sale a 0°, ed ivi resta costante finchè tutta l’acqua 
| siasi congelata. È 
f Oltrechè con l’ agitazione del liquido, si può far cessare — e 


con maggiore sicurezza — la sopratusione, gettando nel liquido 
stesso un piccolo cristallo di ghiaccio. Intorno a questo, come: 
nucleo, principia subito il congelamento, e la temperatura 


sale a 0°. ca 
Fenomeni simili si presentano anche nella solidificazione. 
3° di altri corpi, specialmente dello zolfo e del fosforo. 


si Pel fosforo possiamo provarlo colla seguente esperienza. 
i Un grosso pezzo di fosforo è posto sott’ ag-. 
qua, in un bicchiere in cui è immerso anche 
il bulbo di un termometro (fig. 31). "8 
Si scalda lentamente il bicchiere fino a che | 

il fosforo cominci a fondere: il termometro al 
lora segnerà la temperatura di 44°,2. Quando x 
tutto il fosforo sia fuso, facciamo raffreddare 
il vaso lasciandolo tranquillo. Vedremo che © 
il fosforo resta liquido, benchè il termo- 
metro segni una temperatura molto più bassa. i 
di 440,2. | SJ 
Però se immergiamo nel vaso una bacchetta 

di vetro intrisa di fosforo, l’intera massa del a 
fosforo fuso repentinamente solidifica, mentre la temperatura 

sale precisamente a 440,2. xe 

r Questo fatto conferma, inoltre, come in ogni caso il punto 
3 di solidificazione e di fusione coincidano. “i 
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60 — Variazione di volume nella fusione. — Nel passaggio 
dallo stato solido allo stato liquido, i corpi cambiano di vo- 
lume; e a proposito del calorimetro di Bunsen abbiamo già 


visto come il ghiaccio, fondendo, diminuisca di volume. Un 
DS 
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chilo di ghiaccio, a 0°, occupa un volume di cm? 1090,5, e fondendo 
dà luogo a un chilo d’acqua, che a 0°, occupa cm 1000,1 e a 
100°, cm? 1043,1: la densità del ghiaccio a 0° & dunque infe- 
riore a quella dell’ acqua, anche bollente, e per questo il ghiaccio 
galleggia sempre sull’ acqua. 

Come il ghiaccio si comportano il bismuto, l’argento, la 
ghisa; essi, cioè, diminuiscono di volume nella fusione. 

Al contrario, fondendo dello zolfo, del fosforo, si vedono i 
pezzetti solidi calare a fondo nel liquido; e ciò prova che, per 
queste sostanze, il liquido ha minore densità, e perciò maggior 
volume, del solido. La maggior parte delle sostanze si comportano 
come queste, cioè aumentano di volume nella fusione. 


61 Variazione del punto di fusione colla pressione. — | 
punti di fusione che abbiamo riferiti al $ 56, sono stati deter- 
minati allorchè i corpi rispettivi si trovavano sotto la pressione 
atmosferica; ma a pressioni notevolmente diverse da questa, 
sono differenti da quelli indicati. 

La variazione del punto di fu- 
sione colla pressione non è grande 
e per il ghiaccio può essere mostrata 
nel modo seguente. Riempiamo d’ ac- 
qua e di ghiaccio un vaso di vetro 
a pareti robuste (fig. 32), munito di 
uno stantuffo a vite, che permetta 
di esercitare pressioni considerevoli, 
e di un manometro metallico M che 
permetta di misurarle; e introduciamo 
nel vaso un termometro sensibile #, 
chiuso entro un tubo di vetro, @, 
per evitare gli effetti della compres- 
sione sul bulbo. Per lasciar vedere 
la graduazione del termometro, il 
ghiaccio può essere tenuto al basso 
mediante un disco di piombo, p. 
Quando il manometro indica che 
nell'interno la pressione è di 1 atmo- 
sfera vedremo il termometro fermo 

Fig. 32 a 0°; quando la pressione è di 20 

atmosfere, la temperatura è stazio- 
naria a 0°,45, e parimente a 40 atmosfere e a 150 atmosfere, la 
temperatura si mantiene a —0°,3 e a —1° rispettivamente. 
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Se ripetiamo l’esperienza con la benzina, che alla pres! 
sione ordinaria fonde a 5°,6, troviamo che sotto 20 e sotto 
300 atmosfere fonde rispettivamente a 6°,18 e a 140,3. i 
s L'acqua e la benzina si comportano dunque in modo af-! 

fatto diverso: per la prima un aumento di pressione abbassa il 

punto di fusione, per l’altra lo innalza. k 
‘al In generale si trova che, per le sostanze le quali (come | 
il ghiaccio) fondendo diminuiscono di volume, le com 
pressioni abbassano il punto di fusione; per le altre 
sostanze invece, che (come la benzina) aumentano di 
volume fondendo, le compressioni innalzano il punto 
us di fusione. + 


62 — Rigelo. — All’abbassamento del punto di fusione del. 
ghiaccio per effetto della compressione sono dovuti fenomeni | 
interessanti, fra cui va notato quello del rigelo. Se si pre- 
mono, l’un contro l’ altro, diversi pezzi di ghiaccio a 0°, essi 
si saldano insieme. Ciò .può facilmente mostrarsi riempiendo di 
‘h pezzetti di ghiaccio un robusto tubo di ferro, e premendovi 3 
sopra uno stantuffo a colpi di martello. Capovolgendo poi il 
d. tubo in un vaso di acqua calda, se ne vede uscire un cilindro 

di ghiaccio compatto. 
È facile dare la spiegazione del fenomeno. Infatti, siccome | 
Bra l'aumento di pressione fa abbassare al disotto di 0° il punto 
i di fusione del ghiaccio, i varî pezzi di questo dovranno super- . 
l ficialmente disgelarsi nei punti premuti, perchè a 0° sono ad 
una temperatura superiore a quella della loro liquefazione; 
a l’acqua risultante sfugge quindi fra gl’interstizî dei molteplici 
pezzetti, dove non essendo più sottoposta a pressione, r% gela. 

Al fenomeno del rigelo è stato attribuito il movimento dei 
ghiacciai. Sotto le enormi: pressioni determinate dalla massa 
del ghiacciaio, il ghiaccio in basso fonde e si screpola e può 
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così avvenire un lieve scorrimento. L'acqua fusa, non essendo 
"è più soggetta a pressione, rigela nelle screpolature, mantenendo 
la compattezza del ghiacciaio. 
0 Soluzione. 


63 — Oltre che per effetto della fusione, possiamo avere il 
passaggio allo stato liquido di alcuni solidi per altra via. Sap- 
piamo, infatti, che esistono sostanze le quali, agitate nell’ acqua 
o in altro liquido, si sciolgono nel liquido stesso, cioè danno 
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luogo ad una mescolanza omogenea, che chiamasi soluzione. 
La sostanza, che prima era solida, è così divenuta liquida. 

La soluzione di un solido presenta quindi analogia colla 
fusione. 


64 — Soluzioni sature. — Se in un liquido (il solvente) met- 
tiamo, a temperatura costante, quantità crescenti di un so- 
lido (il soluto), si osserva che la soluzione non può contenere 
più di una certa quantità di soluto per ogni determinato peso 
del solvente. Se il soluto è in quantità maggiore, 1’ eccesso 
resta allo stato solido in presenza della soluzione, che dicesi 
satura. 

Facendo l’ esperienza a temperature diverse, si trova che 
la quantità di soluto, necessaria a raggiungere la saturazione, 
varia colla temperatura e, in generale, aumenta con questa. 


65 — Soluzioni non sature e soprasature. — Se una solu- 
zione, ad una determinata temperatura, non contiene tutto il 
soluto necessario per raggiungere la saturazione, dicesi non 
satura. 

In generale però raffreddando via via una tale soluzione, 
arriveremo a una temperatura, a cui — per quanto abbiamo 
detto poco fa — la soluzione sarà satura con quella quantità 
di solido; e raffreddando ancora vedremo parte del soluto se- 
pararsi allo stato solido. 

Così, per es., una soluzione che contenga in un litro di 
acqua 423 gr. di solfato di rame, è non satura a 50°, ma se 
noi la raffreddiamo gradatamente, giunta a 20°, la soluzione 
diviene satura, e raffreddandola ancora deposita del solfato in 
fondo al recipiente. 

Tuttavia, abbassando la temperatura con certe precauzioni, 
nell’ assoluta tranquillità del liquido, possiamo oltrepassare 
questo limite, senza che la soluzione di solfato di rame metta 
in libertà del sale. Allora la soluzione si dice soprasatura. 

Lo stesso può avverarsi per altre soluzioni, cioè si può 
abbassare la temperatura al di sotto del limite a cui esse sono 
sature, senza che si separi il soluto. 

. Questo fenomeno, detto soprasaturazione, è analogo 
alla soprafusione; e come in questa, basta il menomo urto, © 
l'introduzione di un pezzettino del solido disciolto, perchè la 
quantità di soluto eccedente si separi allo stato solido. 
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66 — Calore di soluzione. — L’analogia tra soluzione € 
v fusione diviene più manifesta, quando si pensi che, come i s0- 
lidi assorbono calore nel fondersi, così vi è assorbimento di 
Do calore quando un solido si scioglie. d 
Difatti quando si effettua la soluzione di u L 
sale (per esempio sale ammoniaco nell’ acqua). 
senza somministrare calore, la soluzione si raf: 
fredda; e inversamente, la separazione del soluto 
allo stato solido dà luogo a sviluppo di calore. 
Si può provarlo facilmente ponendo in un te 
betto di vetro, terminato a punta (fig. . 33), ‘una È 
soluzione calda di acetato di piombo al 50 %y 
e poi chiudendo la punta alla fiamma. Lasciando - n 
Fig. 33 raffreddare la soluzione fino alla temperatura OT-R00) 
dinaria, essa rimane soprasatura entro il tubo. La 
ta Se allora rompiamo la punta di vetro, il sale improvvisamente 
eristallizza, e si svolge tanto calore da rendere il tubo ealdis=. "n 
simo al tatto. 3 
pi Questo calore, che si svolge nella separazione del soluto, è 


uguale al calore assorbito nella soluzione. 








“sex 67 — Punto di congelamento delle soluzioni. — Prendiamo | 
ll’ ora una soluzione poco concentrata di un sale nell’ acqua, @ 
| raffreddiamola progressivamente a poco a poco col gettare di © 
® quando in quando un pezzetto di ghiaccio nel liquido. Note- 
remo che, anche quando la temperatura della soluzione siasi 
4 abbassata fino a 0°, i frammenti di ghiaccio si sciolgono an- 
N cora. Ma raggiunta una temperatura sotto 0° i pezzetti di ghiaccio 
dl: non si fondono più, e seguitando a raffredare la soluzione 
È giunge un momento in cui tutta la massa solidifica. Le solu= 

zioni dunque in generale solidificano ad un punto 

i più basso che non il solvente puro. & 
‘DA Ora, l'abbassamento del punto di congelazione, per un dato 
peso di un dato solvente, è proporzionale al peso della sostanza 
disciolta, e diverso per pesi uguali di diversi soluti: ma è 
e identico per tutte le soluzioni che, a parità di peso di 
solvente, contengono un equal numero di grammi-mov- 

> lecole del soluto. di 

i ; Su questa legge, enunciata dal Raoult, è fondato il metodo 

crioscopico per la determinazione dei pesi molecolari. 
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68 — Mescolanze refrigeranti. Da quanto abbiamo detto 
si può prevedere che, se mescoliamo del ghiaccio finamente 
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pestato con un sale, il ghiaccio deve fondersi. Infatti, la solu- 
zione che si ottiene sciogliendo il sale nell’ acqua ha il suo 
punto di congelamento al di sotto di zero gradi; quindi la mi- 
scela di sale e ghiaccio a 0° si trova a temperatura superiore 
a quella di solidificazione, e perciò si scioglie. Si produce allora 
un notevole abbassamento di temperatura — variabile con la 
proporzione del sale —- essendovi assorbimento di calore per 
due ragioni: perchè il ghiaccio fonde, e perchè il sale si scioglie. 
Miscele cosiffatte di ghiaccio con un sale diconsi miscele 
frigorifere, e sono usate per ottenere temperature al di sotto 
di zero gradi. 
Sono molto adoperate quelle costituite : 
a) da tre parti di ghiaccio e una di salmarino, con la 
quale si raggiunge la temperatura di —22°; 
6) da tre parti di ghiaccio e due di cloruro di calcio, 
che arriva a —51°; ì 
c) da parti uguali di ghiaccio e di acido solforico al 
66,2 °/,, che giunge alla temperatura di — 33°. 


Evaporazione. 


69 — Evaporazione nel vuoto. — I corpi, per effetto del ri- 
scaldamento, possono passare non solo dallo stato solido allo 

i stato liquido, ma anche dallo stato liquido allo 
stato aeriforme. L° aeriforme, in cui si cangia 
così il liquido, si chiama vapore, e il passaggio 
si dice evaporazione (0 vaporizzazione). 

Cominciamo, per semplicità, a studiare il caso 
in cui questo passaggio si compie in un ambiente 
privo d’ aria. 

Adoperiamo a tal uopo una bottiglia a due 
colli (fig. 34), nell’ uno dei quali penetra una canna 
torricelliana, e nell’ altro è innestato un breve 
cannello, munito di due rubinetti, 2, R'. Facendo 
il vuoto nella bottiglia, il mercurio scende nell’in- 
terno della canna torricelliana, sino quasi al livello 
del mercurio esterno. Allora introduciamo tra i due 
rubinetti un po’ di etere solforico, e, aprendo 
quello inferiore, qualche goccia di esso si converte 
subito in vapore, il quale esercita una pressione 
indicata dall’ innalzamento del mercurio nella canna torri- 
celliana. 
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70 Vapori non saturi e vapori saturi. — Continuiam( 
di poi a far cadere successivamente delle goccie d’ etere nella 
bottiglia: si ha ogni volta nuova formazione di vapore e sì 
vede via via crescere la pressione da esso esercitata. Finchè ciò 
accade, si dice che il vapore contenuto nella bottiglia è now 
saturo. - 
Ma continuando ancora, ad un certo punto il processo 
vaporizzazione si arresta: l’ etere rimane liquido sulla supér- 
ficie del mercurio, e l'altezza della colonna nella canna torri- ‘ 
celliana rimane costante. Si dice allora che da quel punto im 
poi il vapore contenuto entro la bottiglia è saturo; e la 
pressione che esso esercita dicesi fensione del vapor saturo 
o fensione massima del vapore. » 
Tutti i vapori, quando si trovano in un ambiente chiuso 

in presenza del loro liquido, sono saturi. 
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71 — Indipendenza della tensione del vapor saturo dal vo- 
lume. — Facciamo ora variare il volume occupato dal vapore; — 
e per questo usiamo una canna torricelliana capo- 
volta in un pozzetto profondo (fig. 35). A 
Tenendo sollevata la canna, introduciamo nella 
sua bocca l’ estremità ricurva di una pipetta conte- 
nente dell’ etere, e facciamo in modo che un po’ di °° 
liquido esca: questo sale nel mercurio della canna, 
e appena giunto nello spazio torricelliano, imme. 
diatamente si converte in vapore, che fa abbassare 
il mercurio nella canna sino ad un’ altezza % con 
' tata dalla superficie del mercurio nel’ pozzetto. La. 
differenza 
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dove p è la pressione atmosferica indicata da un ba- 
rometro di confronto, dà il valore della tensione del 
vapore. Se adesso affondiamo o solleviamo la canna | 
nel pozzetto, sino a quando nella canna vi è etere. 
liquido, vediamo che l’ altezza / si mantiene costante, | 
sebbene il volume varii notevolmente; dunque la 
tensione del vapore saturo è indipendente dal 
Fig. 35 volume che esso occupa. 
#2 Quando questo volume cresce, una porzione di 
liquido che è in presenza del vapore evapora, quando dimi- . 
“ nuisce una porzione di vapore torna allo stato liquido. | 
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Quando il vapore non è in presenza del suo liquido, può 
darsi che esso non sia saturo. Il vapore non saturo si comporta 
approssimativamente come i gas; cioè, la sua tensione varia 
in ragione inversa del volume. 


72 — Influenza della natura del liquido sulla tensione del 
vapore. — La tensione del vapor saturo dipende dalla natura 
del liquido. Se noi prendiamo infatti tre tubi 
torricelliani (fig. 36), uno dei quali serva per 
confronto, e gli altri due contengano, nella 
parte superiore, rispettivamente vapor d’ acqua 
e vapor d’ etere (ciascuno in presenza del suo 
liquido), osserveremo, a temperatura ordinaria, 
un abbassamento di livello di circa 2 cm. nel 
tubo contenente l’ acqua, e di circa 33 cm. in 
quello coll’ etere. 

Le tensioni massime del vapor d’ acqua ce 
del vapore di etere a 20° sono rispettivamente 
di 1,7 cm..e'83 em. 


























73 — Influenza della temperatura sulla ten- 
sione del vapore saturo. — La tensione di tutti 
i vapori saturi aumenta col crescere della tem- 
peratura. Ciò si può facilmente vedere, ponendo 
in un bagno d’ acqua la bottiglia dell’ appa- 
recchio adoperato al $ 69 (fig. 34) e scaldando 
il bagno: a mano a mano che la temperatura 
del bagno cresce, s’ innalza la colonna di mer- 
curio nella canna. 

Ma non v’ è proporzionalità tra gli aumenti di temperatura 
e gli aumenti di tensione; lo dimostrano i seguenti numeri, 
che esprimono in altezze di mercurio le tensioni del vapor 
d’ acqua a diverse temperature. 














temperatura OE 10° 90° 100° 150° 200° 
tensione in cm. 0,46 0,91 1,74 76 358 1169 


74 —— Tensione massima del vapore d’acqua a 100°. — 
Questa tabella ci mostra che la tensione del vapor d’ acqua a 
100° è esattamente di 1 atmosfera. Ciò è importante per le ap- 
plicazioni che dovremo farne in seguito, e si può dimostrare 


facilmente col seguente apparecchio. 
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In un tubo ad U (fig. 37) — di cui la branca più corta, A 
chiusa, e la più lunga aperta — è stato versato del mercurio 
in modo da riempire totalment 
il ramo 45, quindi un po’ di 





D Uh 
p GU qua, che è stata fatta passare 
* a pra il mercurio di questo ra 
Il tubo è immerso, insieme 
ET un termometro 7, in una prove 


Copa 


ma di una lampada Bunsen. M 
mano che l’ acqua si riscalda, 
mercurio scende in AB e sale in 
BC, e quando l’ acqua bolle, esso 
arriva allo stesso livello nei due’ 
rami. Ciò indica che, alla tempe- 
ratura di ebollizione dell’ acqua, . 
la tensione del suo vapore n i 
turo è uguale alla pressione ester: 
na. Se questa pressione sarà i 
Del cm., il termometro segnerà — sa 
100 : ingie la tensione del va= ti 
por da acqua saturo alla tempe- 
ratura di 100° è di 1 fano sii 
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La 75 — Influenza della temp 
ICI, ratura sulla quantità del vapore — 
r saturo in un dato spazio. — Come aumenta, col crescere della — 
I temperatura, la tensione del vapore saturo, aumenta, in un de- © 
terminato ambiente chiuso, la quantità di vapore. Di- 7 
fatti, se riscaldiamo un tubetto di vetro chiuso, conte- 
nente poche gocce di etere (fig. 38), vediamo che dimi- 
| nuisce sempre più la quantità di liquido, e che, raf- 
pò: reddandolo, una parte del vapore riprende lo stato li- 
“a quido primitivo. 


ni 


76 — Confronto fra la densità del liquido e la den- 
sità assoluta del suo vapore. — Ricordando, ora, che 
la densità assoluta (Vol. 1, $ 202) di un aeriforme, 
che occupa un ‘dato volume, è proporzionale al suo 
peso, risulta, da quanto abbiamo visto nel paragrafo a 
precedente, che al crescere della temperatura cresce pure «Tagi 
densità assoluta di un vapore saturo, mentre sappiamo ($ 25) a 









che diminuisce la densità del suo liquido. 1] modo in cui av- 
vengono tali variazioni di densità, si può vedere portando su 
un asse di coordinate (fig. 39) le temperature, a partire, ad 
es., da 0°, e sul- 
l’altro asse i va- 
lori delle corri- 
spondenti densi- 
tà del liquido e 
del vapor saturo. 
Si ottengono così 
due curve, una, 
AB, che rappre- 
senta l’andamen- 
to della densità 
del vapore col 
crescer della tem- 
peratura, |’ altra, CD, che rappresenta l’ andamento della den- 
sità del liquido. 

La prima «curva sta tutta al di sotto della seconda, e am- 
bedue tendono a raccordarsi in un punto P, ed a formare ap- 
prossimatamente una parabola APC: il punto di riunione P 
ha un’ ordinata P Q, che è circa un terzo della massima ordi- 
nata del ramo CD. 

Possiamo dunque dire che, col crescere della tem- 
peratura, la densità assoluta del vapore saturo e la 
densità del liquido tendono verso un unico valore, che 
è circa un terzo del valore della densità massima del 
liquido (legge del terzo delle densità). 





Fig. 39 


77 —- Misura della densità dei vapori. — Abbiamo già 
detto che, per la densità relativa degli aeriformi (Vol. I, $ 205), 
torna comodo riferirci all’ aria oppure all’ idrogeno, presi nelle 
stesse condizioni di temperatura e di pressione. 

Per trovare la densità relativa 
dei vapori, si hanno dei metodi 
appositi, di cui uno dei più esatti 
è dovuto al Dumas. 

Si pesa accuratamente un pal- 
lone di vetro sottile (fig. 40), aven- 
te il collo piegato ed affilato; poi 
vi si introduce un poco della sostanza di cui sì cerca la densità 
di vapore, e si scalda, in un bagno di acqua o di olio, ad una 
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temperatura un po’ superiore al suo punto di ebollizione. Quando 
il vapore formatosi ha scacciato tutta I’ aria dal pallone, e tutto 
il liquido è evaporato, si chiude la punta con un colpo di 
fiamma, e si misura la temperatura del bagno e la pressione 
atmosferica in quel momento. Si pesa allora di nuovo il pallone. 

Fatto ciò, si rompe la punta, mentre è immersa in una: 
vasca di mercurio; il vapore si condensa, e il mercurio va a 
riempire tutto il SA Si pesa infine il pallone pieno di mer i 
curio : sottraendo questo peso dal primo, si ha il peso del 
mercurio e quindi il volume del recipiente; con questo poi st 
calcola il peso di un ugual volume di aria alla temperatura @ È 
alla pressione atmosferica durante l’ esperienza. “i 

Si avrà d’altra parte il peso del vapore, in queste me- i 
desime condizioni. dal peso del palloncino pieno di vapore, & 
cui sia sottratto il peso del vetro e aggiunta la spinta dell’aria. | 

Per brevità non abbiamo accennato alle correzioni neces 
sarie per ottenere la maggior precisione, delle quali la più im- — 
portante è quella relativa alla dilatazione del palloncino. A 


78 — Densità di alcuni vapori. — Riportiamo qui le den- ‘4 
sità relative all’aria di alcuni vapori : +. 


acqua 0,623 etere solforico 9,59 
alcool assoluto 1,61 solfuro di carbonio 2,65. d 


Se i vapori e i gas seguissero esattamente le leggi di Boyle 
e di Gay-Lussac, i valori delle loro densità relative sarebbero 
indipendenti dalla pressione e dalla temperatura: ma ciò av 
viene soltanto in via approssimata. In generale la densità rela- 
tiva dei vapori va diminuendo col crescere della temperatura e 
aumentando col crescere della pressione. 


79 — Vapori soprasaturi. — Un vapore saturo, secondo — 
quanto abbiamo detto nel $ 75, se viene raffreddato, ritorna in 
parte allo stato liquido. Ma con speciali precauzioni si può 
tuttavia ottenere che ciò non avvenga. Si dice allora che il. 
vapore è soprasaturo. ln questo stato si trova in una specie 
di equilibrio instabile, che si rompe quando nel vapore siano. 
sospese particelle estranee minutissime. 

Prendiamo, per esempio, una grande bottiglia a tre colli 
(fig.41), portanti rispettivamente un manometro a mercurio e 
due tubi di vetro, A e B, uno dei quali — il centrale A —‘ 
riempito di ovatta. La bottiglia contenga aria priva di pulvi- 
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scolo, mantenuta satura di vapor acqueo da un po’ d’acqua 
sparsa sul fondo. 

Chiudiamo B con un dito, soffiamo nella bottiglia per mezzo 
del tubo A altra aria priva di pulvi- 
scolo, e di poi chiudiamo anche questo 
tubo. Sollevando allora il dito, l’ aria, 
che trovavasi leggermente compressa, 
rapidamente si espande, producendo un 
leggero raffreddamento. Ad onta di ciò 
il vapor saturo di cui era riempita la 
bottiglia non si condensa; mentre, se 
si ripete la stessa esperienza dopo aver 
introdotto nella bottiglia qualche poco di 
fumo, appena si produce l’ espansione, 
si vede la bottiglia riempirsi di nebbia. 








80 — Principio della parete fredda. — Possiamo mostrare 
ora che, per produrre la condensazione di un vapore saturo, 
non è necessario abbassarne la temperatura in ogni suo punto, 
ma basta produrre tale abbassamento 
in una ristretta regione di esso. Pren- 
diamo due canne barometriche A e B 
(fig. 42), la prima delle quali — piegata 
in alto — contiene al disopra del mer- 
curio un po’ d’etere, e l’ altra funge da 
barometro. La differenza % fra le altezze 
delle due colonne di mercurio indica 
la tensione del vapor d’ etere saturo. 
Circondando di ghiaccio dapprima solo 
una parte dell’ estremo M di A, in se- 
guito tutto il ramo MN, noteremo che 
sì ottiene in ambedue i casi una uguale 
depressione del mercurio nella canna 
A. Dunque la tensione del vapore 
saturo diminuisce, come se fosse 
stata portata alla temperatura 
delghiaccio fondente, non la sola 
regione M, ma tutto quanto il ra- 
mo MN. 

Ciò avviene perchè in M, per il 
raffreddamento, il vapore si va man mano condensando; e 
quindi ivi la sua tensione va diminuendo, mentre nuovo vapore 
viene spinto da N, dove la tensione è maggiore. 
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Quando sia scomparso tutto il liquido che trovavasi al 
Sopra del mercurio in A, il vapore in N cessa di essere satur 
i e la sua tensione continua tuttavia a diminuire senza che : 
: arresti la condensazione in M, finchè i valori delle eni O i i 
N e in Msi saranno pareggiati. 
In tal modo si ottiene pure il trasporto del liquido dal 
È branca N alla branca M del tubo. 


; 81 — Evaporazione in seno all'aria. — Quando l’evapori 
zione di un liquido avviene in seno all’aria, o ad un altro gas 
îl vapore raggiunge, ad una determinata temperatura 

4 la stessa tensione massima che sî ottiene quando leva: 

porazione si fa nel vuoto. Si può verificare ciò con w 
apparecchio simile a quello adoperato nel $ 69, 6 

Bd la sola differenza che la annessa canna manometrica 

AB (fig. 43) è questa volta aperta ai due estremi; @ 

quindi ora, anche nelle condizioni ordinarie, il mer- 

curio si trova allo stesso livello all’interno e all’'è- 

sterno della canna. A 

Lasciando cadere dal cannello laterale nella bot Ca 

tiglia alcune goccie di etere, la tensione del vati ‘e 

che si produce fa sollevare il mercurio nella cann 

manometrica; e, sebbene l’ evaporazione si conti 

lentamente, mentre quando nella bottiglia era pra- i 

ticato il vuoto si compiva con grande rapidità, la 

colonna di mercurio tuttavia raggiunge la medesi Da 
altezza nei due casi. Quando il vapore è saturo, la 
evaporazione si arresta. Ro 
Nella stessa guisa avviene il fenomeno all’ aria 
libera; ma si comprende come allora la evaporazione 
debba essere continua, perchè il vapore, man mano 

S, che si forma, si diffonde nella atmosfera e quindi | ni 
non si mantiene saturo. Tutte le cause che aumentano la forma-. 
zione del vapore, o concorrono a diffonderlo o ad allontanarlo 
altrimenti dalla superficie liquida, accelerano 1’ evaporazione: 

: come, ad es., l’alta temperatura, la bassa pressione, l’ estensione 1 

della superficie del liquido ed il rinnovamento dell’ aria. pi 


“INI 


4 


li 





U 
be 
Lod 







82 — Calore di vaporizzazione. — L’ evaporazione produce. 
sempre freddo. Molti fenomeni della vita ce lo dicono: basta. 
versare sulla mano alcune goccie di un liquido molto volatile, 
ad es. etere o benzina, per averne dalla nostra sensazione una 
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Volendo adunque mantenere costante la temperatura di un 
liquido mentre esso evapora, bisogna via via somministrargli 
calore in una certa quantità, che l’ esperienza prova esser pro- 
porzionale al peso del liquido evaporato, e, a parità di peso, 
diversa da liquido a liquido. 

E si chiama calore di vaporizzazione di un liquido 
a una data temperatura, la quantità di calore assorbita 
da 1 grammo di esso liquido, mentre — mantenendosi 
costantemente a quella temperatura — sitrasforma in 
vapore. 

Per l’ etere a 0° il calore di vaporizzazione è di 94 calorie; 
per l’acqua di 606,5 a 0°, di 537 a 100°, e di 502 a 150°. Dal- 
l'esempio qui riferito per l’ acqua, si vede — ciò che vale per 
tutti i liquidi — che il calore di vaporizzazione dimi- 
nuisce col crescere della temperatura alla quale la 
evaporazione avviene. Da questo fatto e dalla relazione tra 
la densità del liquido e quella del suo vapore saturo, indicata 
nel $ 76, il Mathias è arrivato alla seguente legge: 

Coll’ avvicinarsi della densità del vapore saturo 
alla densità del liquido, il calore di vaporizzazione 
diminuisce e tende verso cero. 


Ebollizione. 


83 — 1° e 2* legge dell’ebollizione. — Quando scaldiamo 
un liquido sottoposto alla pressione atmosferica, da principio 
— come abbiamo visto — la produzione di vapore ha luogo 
soltanto alla superficie del liquido; ma poi, continuando il ri- 
scaldamento, le pareti del recipiente si ricoprono di piccole 
bolle gassose, dovute al dilatarsi dell’aria che aderiva alle pa- 
reti stesse. Queste bolle ‘di aria, in parte salgono a galla, in 
parte danno luogo a formazione di bolle di vapore saturo del 
liquido, le quali pure salgono alla superficie, producendo la 
così detta ebollizione. 

Immergendo nel liquido un termometro, si riconosce che 
durante l’ebollizione la temperatura si mantiene co- 
stante (1° legge): e ciò indica che il calore somministrato al 
liquido viene interamente utilizzato per produrre la trasforma- 
zione in vapore. 

Varia però da liquido a liquido la temperatura alla quale 
sì produce l’ebollizione, e ciò si esprime dicendo che ogni Zi- 
quido alla pressione normale (di 76 cm. di mercurio) ka 
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È, un proprio punto di ebollizione (2° legge). Esso è 
“È l’ alcool 78°,4, per l’etere 34°,9, ece.; per l’acqua, gius N 
convenzione sul modo di graduare i termometri, tale punt 
corrisponde alla temperatura di 100°, «445 


bi 84 — Soprariscaldamento dei liquidi. — Con facili precau- 
zioni si può tuttavia portare l’ alcool, l’ etere, la benzina, eee. 
di parecchi gradi al di sopra del loro punto di ebollizione, senz 
che l’ ebollizione si produca. Basta a tal uopo disaerare, il. 
che sia possibile, il liquido e le pareti del recipiente in cui 
è contenuto. Ad esempio, in una provetta accuratamente lava 
poniamo del solfuro di carbonio, e facciamolo bollire una pri 
volta a bagnomaria in un pallone (fig. 44), 
dove poniamo anche un termometro. Ne 
chiamo subito l’ ebollizione, estraendo la pro- 
vetta dal bagno, e dopo breve tempo im 
mergiamovela di nuovo: osserviamo che non. 
avviene più l’ebollizione, sebbene il bagno 
abbia la stessa temperatura di prima, od 
anche un po’ superiore. Il liquido si dice | 
allora soprariscaldato. y Do z 

85 — Meccanismo dell’ebollizione. #* leg- o 
ge — Approfittiamo del fenomeno del sopra=. 
riscaldamento per studiare il modo in cui la 
ebollizione si produce. In un pallone aceura- 
tamente pulito facciamo bollire lungamente 
dell’ acqua distillata; indi allontanando la 
lampada arrestiamò per qualche momento 1a 1 
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ebollizione; e infine riscaldiamo di nuovo, per un tempo suffi- 
ciente a portare l’ acqua poco al disopra di 100°. Questa sarà così — 
soprariscaldata. Introducendo allora nel pallone (fig. 45) una 

i 
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bacchetta di vetro che termina in una campanellina, vediamo 
dopo brevi istanti salire dalla campanella numerosissime bolle, 
e la temperatura scendere a 100°. e 
Dunque, perchè un liquido entri in ebollizione, è necessaria. — 
in esso la presenza di un gas: in questa esperienza è il gas » 
portato dalla campanella. 
i È facile ora comprendere il meccanismo dell’ cbollizion i 
i; consideriamo nell’ interno del liquido una bolla d’aria; in essa 
il liquido evapora come nell’ aria libera, e poichè siamo ino 
, presenza del liquido da ogni parte, il vapore in essa formato ni 
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sarà saturo, e la sua tensione sarà”pari alla tensione massima 
che gli è propria alla temperatura a cui il liquido si trova. 

D’ altra parte la bolla, nell’ interno”del liquido, è sottoposta 
ad una pressione eguale alla pressione atmosferica aumentata 





Fig. 45 


della pressione che eser- 
cita la colonna liquida 
sovrastante’; ora se si fa 
innalzare via via la tem- 
peratura del liquido, ar- 
riverà un momento in cui 
la tensione del vapore sa- 
turo nell’ interno della 


bolla sarà uguale alla pressione cui essa è sottoposta. 

Allora la bolla, per formazione di nuovo vapore, rapida- 
mente si ingrandisce, e, per il principio di Archimede, sale 
alla superficie del liquido. Così si ha l’ ebollizione. 

Se trascuriamo il. valore della pressione esercitata sulle 
bolle dal liquido sovrastante, potremo concludere quindi che 


l’ ebollizione di un liquido 


si produce quando esso ha 


raggiunto la temperatura ., 


a cui il suo vapor saturo 
ha una tensione eguale al- 
la pressione esterna (&* 
legge). 


86 -— Influenza della pres 
sione sulla temperatura di ebol- 
lizione. — In conseguenza del- 
la legge ora -nunciata, 1’ ac- 
qua, tenuta ad una pressione 
inferiore a 760 millimetri, deve 
bollire .al disotto di 100°. E 
infatti, prendiamo un pallone 


i i 1 
di vetro, pieno circa per ou 


di acqua (fig. 46), e facciamo 
bollire questa finchè il vapore 
abbia scacciato tutta l’aria. Al- 





Fig. 46 


lora, mentre l’acqua bolle, tappiamolo, e capovolgiamolo, im- 
mergendone la bocca in una vasca di acqua. L’ebollizione cessa; 
ma se poi raffreddiamo in un modo qualunque la parte superiore 
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del pallone, vediamo che l’acqua ricomincia a bollire. Ciò avviene 
perchè il raffreddamento della parete del pallone produce la | 
condensazione di una parte del vapore, e quindi un abbassa= 
mento della pressione sulla superficie dell’ acqua. Bi 

Sul monte Bianco, dove la pressione è di circa 416 mm, 0 
l’acqua bolle a 84°. 4 

Per contro, esercitando sull’ acqua una pressione superiore 
ai 760 mm., il punto di ebollizione dovrà salire al disopra di 
100°. Ciò si dimostra con la pentola di Papin, la quale con- 
siste in un robusto cilindro di 
bronzo (€ (fig. 47) contenente ac- 
qua, chiuso perfettamente da un 
coperchio, mediante una vite V. 
Il coperchio reca una valvola di 
sicurezza, su cui un peso P, 

‘ seorrevole lungo una leva, eser- 
cita una pressione variabile colla 
sua distanza dal fulero. Quando 
il vapore raggiunge una pressione 
troppo forte, la valvola si solleva,. 
lascia sfuggire il vapore, ed è 
evitato lo scoppio. 

In questo apparecchio l’acqua 
può, col riscaldamento, raggiun 
gere una temperatura superiore 
a 100°, perchè il vapore che si 
forma determina una pressione, la quale cresce continuamente 
al crescere della temperatura, e quindi impedisce l’ ebollizione. 

A 2 atmosfere la temperatura di ebollizione dell’ acqua è 
di 120°, a 10°atmosfere di 180°, a 20 atmosfere di 213°. Il si- 
migliante accade per tutti gli altri liquidi: per es. l’ alcool e l’e-. 
tere bollono a 100° quando la pressione esercitata alla Joro su- 
perficie abbia rispettivamente il valore di 170 em. e di 495 em; 
di mercurio. 








Fig. 47 


87 — Stato sferoidale. — Facendo cadere piccola quantità di 
un liquido sopra una superficie riscaldata ad una temperatura 
alquanto superiore alla temperatura di ebollizione del liquido 
stesso, questo si raccoglie in goccie, che vagano qua e là, rim- — 
picciolendo a poco a poco, e conservando nel loro interno una 
temperatura inferiore al punto di ebollizione. Si dice allora 
che il liquido si trova allo stato sferoidale, e il fenomeno si 
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chiama calefazione. In queste condizioni il liquido evapora 
assai lentamente, perchè la goccia è mantenuta sollevata in aria 
dai vapori che si formano e che, per la loro scarsa conducibi- 
lità, la proteggono dall’azione diretta del calore. Quando la 
superficie si raffredda, il liquido, venendo in contatto con essa, si 
mette bruscamente a bollire, crepitando. con proiezione di par- 
ticelle in tutti i sensi. 

Questo fenomeno spiega molti fatti: per esempio come i 
fonditori possano immergere per un momento la mano umida 
nella ghisa o nel bronzo fuso, senza risentirne danno. 


Ebollizione ed evaporazione delle soluzioni. 


88 — Nello studio fatto sinora dell’ evaporazione e dell’ ebol- 
lizione dei liquidi abbiamo implicitamente supposto che essi 
fossero puri: supponiamo ora di avere un liquido che contenga 
in soluzione una sostanza, ad esempio dell’acqua in cui sia 
stato disciolto del cloruro di sodio. Scaldando questo liquido, 
vedremo che, sotto la pressione atmosferica, non bolle a 100°, 
ma ad una temperatura superiore. 

Questa temperatura cresce colla concentrazione: così, mentre 
10 grammi di sale in 100 grammi d’acqua producono l’ innal- 
zamento di 1°,5 nella temperatura di ebollizione, 25 grammi 
producono un aumento di 5°, e 40 grammi 
un aumento di 89,5. 

Si ha innalzamento del punto di ebolli- 
zione non solo quando il soluto è un solido, 
ma ancora quando è un liquido. Per dimo- 
strarlo, poniamo in un recipiente M (fig. 48) 
una soluzione di essenza di trementina nel- 
l’ etere, e immergiamovi una provetta A nella 
quale si trovi etere puro. 

Scaldando il bicchiere a bagnomaria, 
vedremo l’ ebollizione dell’ etere puro nella provetta, senza che 
bolla il liquido esterno. Se poi aggiungiamo goccia a goccia 
essenza di trementina nella provetta, possiamo ottenere che 
bolla il liquido esterno senza che bolla quello interno. 

Ma siccome l’ebollizione di.un liquido si verifica a quella 
temperatura alla quale la tensione del suo vapor saturo pa- 
reggia la pressione esterna ($ 85), vuol dire che alla tempera- 
tura di ebollizione del solvente, il vapor saturo della soluzione 








# i PET A 7 à ì 
dl i cme I dito cati 7 


--t 





t. SU A 


: 
DL) 















non ha raggiunto ancora la tensione uguale alla pressione estern? 

: Perciò dovremo concludere che: Za presenza del soluto ab 

bassa la tensione del vapore del solvente puro. 

Ora, si trova che, per le soluzioni diluite di varie sostan2@ 

> in uno stesso solvente, l’ innalzamento del punto di ebollizione 

; di questo e la diminuzione della tensione del suo vapore satuf? 

dipendono solo dal rapporto che esiste fra il numero delle mole? 

cole del solvente e quello della sostanza soluta. Così, in una 

soluzione di etere solforico, che per ogni 99 molecole di eter@ 

i contenga «na molecola della sostanza disciolta, si ha un ine an 

nalzamento di 0°,284 qualunque sia la sostanza medesima * SI 

o cloroformio, o anilina, ecc. 9.4 

Î Tale risultato non è soltanto applicabile all’ ebollizione n, 

ma è generale; esso vale per l’ abbassamento della tensione del 

/ vapor saturo a qualunque temperatura. 08) 

Potremo dunque dire che: ad una temperatura quar | 

lunque, l'abbassamento della tensione del vapor saturo | 

di una soluzione diluita, per un dato solvente, & 

ugquale per tutte le soluzioni che, a parità — 

di peso del solvente, contengono un equal è 

numero di grammi-molecole del soluto. 

Questa legge è analoga a quella relativa al 

l’ abbassamento del punto di solidificazione delle 

soluzioni ($ 67): e può come questa essere appli-: — 

cata alla determinazione del peso molecolare di 
alcune, sostanze. E 


Liquefazione dei gas. 


89 — Poichè abbiamo visto che i vapori sé 
possono rendere saturi e liquefare riducendone il 
volume, cioè comprimendoli, può sembrare che 
ciò debba avvenire per tutti gli aeriformi. E in- 
fatti si possono rendere liquidi molti gas, alla. 
temperatura ordinaria, sottoponendoli a pressioni 
sufficienti: così, a 10°, è liquida l’ anidride solfo- 
rosa, sotto la pressione di 2,3 atmosfere, l’ammo- 
niaca, sotto quella di 6 atmosfere, l’ anidride car- | 
bonica, sotto 46 atmosfere. Talchè questi gas, ora, 
si trovano in commercio liquefatti, entro robusti tubi di vetro, 
o cilindri di ferro (fig. 49) chiamati bombole. 
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Però non tutti i gas possono essere liquefatti per 
compressione alla temperatura ordinaria. Alcuni di 
essi: l’ ossigeno, 1’ azoto, 1’ idrogeno, l’ ossido di carbonio, il 
metano, e il biossido di azoto, pur assoggettati dal Natterer a 
pressioni di 3600 atmosfere, conservarono, alle comuni tempe- 
rature, sempre lo stato gassoso. 


90 — Fenomeno di Cagnard de la Tour. — L° impossibilità 
di liquefare certi gas comprimendoli senza raffreddarli, è in 
istretta relazione con un altro fenomeno, scoperto 
dal Cagnard de la Tour, e che si può facilmente os- 
servare col seguente apparecchio. 

In un tubo di vetro, della lunghezza da 6 a 8 
centimetri, è rinchiusa dell’ anidride solforosa, che 
occupa la parte inferiore — per poco più di un terzo 
— allo stato liquido, e la parte superiore allo stato 
gassoso (fig. 50). Il tubo è sospeso entro una pro- 
vetta di vetro piena di paraffina fusa, e la provetta 
vien collocata davanti a una lampada di proiezione 
per produrre l’immagine del tubo su di uno schermo. 

Elevando via via la temperatura 
della provetta, mediante una fiamma 
sottoposta, si osserva in principio, 
fra l’ anidride liquida e il suo va- 
pore, una netta ‘superficie di sepa- 
razione, costituita da un menisco 

Fig. 50 concavo (fig. 51). Ma a poco aj;poco 
il menisco va diventando sempre 
più piano, e va prendendo l’ aspetto di un velo 
sottilissimo, che si vede ondeggiare, quando si 
dà una piccola scossa all’ apparecchio, come se 
fosse immerso nell’ aria e scosso dal vento. Ciò 
dimostra che, in quelle condizioni, il li- 
quido ha una mobilità molto maggiore 
che nelle condizioni ordinarie e Carena 
rabile con quella dei gas. 

Nel frattempo si vede che il menisco va 
sollevandosi, sino ad arrivare quasi a metà del 
tubetto, per l’ aumento di volume subìto dal 
liquido. Ciò prova che il liquido è diven- 
tato molto dilatabile: proprietà anche questa 
somigliare ai gas. 
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Scaldando ancora, ad una data temperatura avviene il sor- 
preudente fenomeno della scomparizione del menisco, In qu 
istante — dobbiamo concludere — tutto il liquido si è conv 
tito in aeriforme. D’ allora in poi si ha nell’ interno del tubo. 
una massa omogenea, che si comporta come un gas fortemente 
compresso. r 

Tanto gli altri gas liquefatti, quanto i liquidi ordinari, sl 
sentano il fenomeno di Cagnard de la l'our; però ad una tem? 
peratura diversa da liquido a liquido. h 


91 — Temperatura critica. — A temperature più alte, per > 
quanto si comprima l’ aeriforme, non si riesce più a far ricom- 
parire il menisco di separazione, ch’ è l’ indizio della presenza | 
del liquido. 

Esiste dunque, per ogni gas, una temperatura, al 
di sopra della quale esso non può essere liquefatto; 
qualunque sia la pressione a cui si sottopone; tale tem- 
peratura è stata chiamata temperatura critica. 

La temperatura critica dell’ anidride solforosa è 156°, quella tl 
dell’ ammoniaca 130°, quella del cloro 141°, e quella dell’ ani 
dride carbonica 31°. Questi gas possono dun- 
que essere liquefatti per compressione senza sl 
raffreddamento. 3 

L’ ossido di carbonio, il biossido d’ azoto, — 
il metano, l'ossigeno, l’ azoto, l’ aria, l’ idro- 
geno hanno una temperatura critica molto al 
di sotto dello zero, e perciò non si possono 
liquefare, senza prima averli grandemente raf- 
freddati. 





92 -- Liquefazione dei gas per raffredda- 
mento. — Invece di comprimere i gas alle co- 
muni temperature, per liquefarli si possono an-. 
che raffreddare, tenendoli alla pressione or- 
dinaria. 

Adoperiamo a tale scopo il tubo a conden- 
sazione del Gobel, rappresentato dalla figura 52, 
costituito da un tubo di vetro ad U comuni- 
cante al di sotto, mediante un cannello verti- 
cale, con un palloncino pure di vetro. Si fa passare il gas nel. 
tubo ad.,U, che è posto in una mescolanza frigorifera: e allora 
il gas si liquefa- e scende nel pallone, che è tenuto esso pure 
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in un miscuglio refrigerante. In questa maniera si ottiene la 
liquefazione dell’ anidride solforosa a —10°, quella dell’ ammo- 
niaca e del cloro a circa —33°, quella del cianogeno a —20°,7, etc. 

Il raffreddamento per la liquefazione di un gas può otte- 
nersi a spese della sua dilatazione. Se si lascia espandere re- 
pentinamente un gas portato ad alta pressione, il raffredda- 
mento può essere così forte, da ottenere prima la liquefazione e 
poi anche la solidificazione di una parte del gas stesso. 

Con le bombole di anidride carbonica liquefatta, che si 
trovano in commercio, si ottiene 1’ anidride solida, lasciando 
sfuggire dal ru- 
binetto il gas li- 
quefatto. Si met- 
te la bombola in- 
clinata (fig. 53) 
in modo che il 
rubinetto sia ri- 
volto verso il bas- 
so, e si lega in- 
torno ad esso un 
sacchetto di tela. 

Quando si a- 
pre il rubinetto, 
per-.la grande 
pressione del gas che entro la bombola sovrasta al liquido, 
questo viene spruzzato violentemente entro il sacchetto sotto 
forma di minutissime ed abbondantissime goccie, che vaporiz- 
zano rapidamente. E in conseguenza la sottrazione di calore 
alla parte liquida della goccia è così repentina, che il liquido 
non ha tempo di rifornirsi di calore dall’ ambiente, perciò parte 
della goccia solidifica. Nel sacchetto si forma così della neve 
di anidride carbonica, la quale viene adoperata soprattutto 
per fare miscugli frigoriferi. 












































93 — Azione simultanea del raffreddamento e della pres- 
sione. — Accoppiamo adesso l azione del raffreddamento con 
quella della compressione, e prendiamo, per es., un tubetto di 
vetro chiuso, nel quale sia contenuta anidride carbonica com- 
pressa sino a circa 40 atmosfere. A tale pressione, alla tempe- 
ratura ordinaria, essa è allo stato gassoso; ma basta affondare 
alquanto l’ estremità del tubo in un pezzo di ghiaccio (fig. 54), 
per vedervi subito comparire l’ anidride liquefatta. Se 1’ anidride 
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invece fosse stata soggetta alla pressione di una o poche atmor. 
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sfere, sarebbe stato necessario, per lique. 
farla, un raffreddamento di varie detti È 
di gradi al disotto dello zero. i 

Da questo esempio si vede che, se la 
azione del raffreddamento è unita a quella 
della compressione, sono sufficienti per 
la liquefazione temperature meno basse @ 
pressioni meno elevate che non adope- 
rando separatamente 1’ una o l’altra di 
queste due azioni. 


94 — Vasi del Dewar. — I gas lique- 
fatti non si possono conservare a lungo 
nei recipienti ordinari, dove, ricevendo 
rapidamente calore dall’ ambiente, vapo- 
rizzano con grandissima celerità. 


Per impedire lo scambio di calore con l’ esterno, il Dewar 
pensò di costruire vasi speciali di vetro a doppia parete (fig. 55), 


e di praticare nello spazio compreso fra le 
due pareti S, S un vuoto molto spinto. 

Così viene evitato quasi totalmente il 
passaggio di calore per convezione fra la 
parete interna e l’ esterna, e si ottiene un 
isolamento grandissimo. 

Per aumentare ancora il potere isolante 
di questi vasi, quando non occorra vedere 
nell’ interno, si argentano le due superficie 
prospicienti lo spazio vuoto, perchè, avendo 
le superficie speculari un piccolo potere emis- 
sivo ($ 50) e un piccolo potere assorbente 
($ 52), vengono così evitate in gran parte 
anche le perdite per irraggiamento. 

L’ evaporazione in tali recipienti è in 





Fig. 55 


tal modo molto diminuita; però è ancora ben lungi dall’ essere 


trascurabile. 


Questi recipienti, quando contengono allo stato liquido dei. 
gas difficilmente liquefacibili, devono esser tenuti aperti, o chiusi 
con un batuffolo di cotone, chè altrimenti scoppierebbero. 


95 — Liquefazione dell’aria. — In questi ultimi anni ha. 
assunto una speciale importanza, per usi scientifici e anche - 
industriali, l’ aria allo stato liquido. 
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Per liquefare l’ aria, si profitta soltanto del raffreddamento 
che si ha dall’ espansione dell’ aria medesima, senza ricorrere 
a nessun liquido refrigerante ausiliario. 

L’ apparecchio che si adopera può essere schematicamente 
rappresentato dalla figura 56. 

L’ aria, compressa a 180 atmosfere, giunge pel tubo al 
rubinetto R; aprendo questo colla manovella M, l’aria si espande 
in ungrecipiente chiuso, raffreddandosi circa ‘/, di grado per 





Fig. 56 


ogni atmosfera di pressione perduta. Per uscire da questo re- 
cipiente, l’ aria fredda è costretta a passare per un tubo rr, il 
quale circonda il tubo v; e così si raffredda la nuova aria 
compressa che giunge per v. Perciò nell’ espansione di questa 
nuova aria si otterrà una temperatura più bassa di prima. 

Il raffreddamento continua in tal modo, fino al momento 
in cui si raggiunge la temperatura della liquefazione dell’ aria: 
a partire da questo momento, il calore assorbito nell’ espan- 
sione non può più tradursi in un abbassamento di temperatura, 
ma produce la liquefazione di una parte dell’ aria, e la por- 
zione liquida si accumula in fondo al recipiente, dal quale può 
farsi sgorgare mediante il rubinetto R,. 

In pratica i due tubi v ed r concentrici hanno una lun- 
ghezza considerevole; e perciò essi vengono ravvolti a spirale 
in modo da formare un doppio serpentino, che è tenuto in un 
recipiente metallico in mezzo a fiocchi di lana compressa, per 
preservarlo dal calore dell’ ambiente. 

Con tali apparecchi oggi l’ aria liquida, che prima si pre- 
parava solo qualche volta per ricerche scientifiche, si produce 
così economicamente, che riceve utili applicazioni nelle industrie. 


96 — Proprietà dell’aria liquida. — L'aria liquida è di 
colore azzurrognolo, e trasparente come l’ acqua. Essa presenta, 
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appena fabbricata, un aspetto leggermente opalescente, dovuto 
alla presenza di cristalli minutissimi di ghiaccio e di anidride 
carbonica, che possono facilmente rimoversi facendo passare 
l’aria liquida attraverso uno dei soliti filtri di carta. Durante 
l’ evaporazione dell’ aria liquida si formano fumi biancastri, 
costituiti di cristalli di ghiaccio dovuti alla condensazinane del- 
l’ umidità atmosferica. 

La temperatura di ebollizione dell’ aria liquida è di — 100 
cirea, la sua densità varia da 0,93 a 1,12. Questa variazione 
dipende dal fatto che l’ aria liquida è una miscela di azoto è 
di ossigeno liquidi ; l’ azoto, bollendo a temperatura più bassa 
dell’ ossigeno, evapora più rapidamente di questo, e siccome è 
più leggero, l’ aria liquida va aumentando di densità, amano 
a mano che l’ azoto vien meno. Raga 


97 — Applicazioni dell’aria liquida. — A'cagione della. 
maggiore volatilità dell’ azoto, l’aria liquida va diventando 
sempre più ricca di ossigeno; e su ciò è fondato un metodo di 
preparazione industriale dell’ ossigeno dall’ aria liquida. 

Non è qui il luogo di descrivere l’ apparecchio all’ uopo 
adoperato: ci limiteremo a dire che in esso si utilizzano le fri- 
gorie prodotte nell’ evaporazione dell’ azoto e dell’ ossigeno, per 
ottenere più facilmente nuova aria liquida. 

A cagione della sua bassa temperatura, 1’ aria liquida 
liquefa e solidifica quasi tutti gli altri gas, e solidifica quasi 

tutti i liquidi. Ad esempio, tutti i com- 

idrogeno -——,85, ponenti del gas illuminante sono da 
ne essa congelati, ad eccezione dell’ idro- 
geno; e di ciò sì approfitta in un me- 

todo per la preparazione industriale di 

questo gas. Il gas illuminante vien fatto 

arrivare in un recipiente della forma . 

indicata dalla figura 57, tenuto im-. 

merso nell’aria liquida. Si può facil- 

mente constatare che il gas che n°’ esce 

è puramente idrogeno, dalla fiamma > 

incolora che si ottiene accendendolo. 

Î Tra i liquidi, il mercurio, che sì - 

Fig. 57 congela a —-40°, è solidificato con grande 

facilità; e diventa talmente duro, che 

con esso si possono foggiare atei confrontabili per solidità 
con quelli di ferro. 
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Solo l'etere di petrolio, che distilla da 38° a 85°, non si 
lascia congelare dall’ aria liquida, ed è perciò adoperato per 
la costruzione di termometri di uso molto pratico per le basse 
temperature. 

Molti corpi solidi, quando sono portati alle temperature che 
si ottengono con l’aria liquida, subiscono modificazioni ina- 
spettate. Così, con la semplice immersione nell'aria liquida, 
un tubo di gomma diventa rigido e fragile come fosse di vetro; 
una spirale di piombo si trasforma in una molla robusta; un 
campanello di piombo rende una nota squillante quasi fosse di 
argento; un pezzo di feltro, qualunque tessuto vegetale o ani- 
male, acquista la rigidità della pietra, e può 
essere polverizzato con un martello. 

Il carbone, portato alla temperatura del- 
l’aria liquida, acquista la proprietà importan- 
tissima di assorbire i gas con facilità straordi- 
naria. Di questa proprietà si approfitta per pro- 
durre facilmente un vuoto estremo nei tubi di 
Crookes, nelle lampadine elettriche a incande- 
scenza, ecc. Il procedimento è mostrato nella 
figura 58. Il recipiente C, nel quale si è fatto 
D la rarefazione raggiungibile colle ordinarie 

pompe, comunica, per mezzo di un rubinetto 
R, con un recipiente M di metallo pieno di 
carbone di legno. Si immerge il tubo M in un 
vaso D contenente aria liquida, e si apre il rubinetto R. La 
massima parte del gas rimasto in C si condensa nel carbone, 





Fig. 58 
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e così sì può ottenere un vuoto spinto fino a 10.000.000. di 
atmosfera. 

98 — Fabbricazione del ghiaccio artificiale. — Fra le più 


importanti applicazioni dei gas liquefatti è la fabbricazione del 
ghiaccio artificiale, mediante il freddo prodotto dalla vaporiz- 
zazione di siffatti liquidi. A tal uopo sono impiegati ordina- 
riamente l’ anidride solforosa, l’ammoniaca e 1’ anidride carbo- 
nica. Questi gas liquefatti, vengono lasciati espandere a bassa 
pressione entro serpentini di rame, immersi in un bagno con- 
tenente una soluzione di cloruro di calcio nell’ acqua, la quale 
non congela che a temperature molto basse. Nel bagno sono 
collocati degli stampi di zinco pieni d’acqua pura. La solu- 
zione, pel freddo prodotto dall’ espansione del gas liquefatto, 
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scende ad una temperatura inferiore allo zero, e produce così Ja 
solidificazione dell’ acqua negli stampi. | 

I serpentini per altra parte sono posti in comunicazione 
Do con un aspiratore, il quale, mentre produce una bassa. pres-. 
sione, e quindi favorisce l’ espansione del gas, serve a ottenere 


Dì il ricupero del gas stesso, che — mediante un apposito com- 
pressore — viene liquefatto nuovamente e rimandato nei ser- 
pentini. ; 


Cenni sulla termodinamica 


e sulle macchine termiche. 
È 
Equivalente meccanico del calore. vi 
i 
99 — Principio di Mayer. — Nei fenomeni termici che fin j 

qui abbiamo esaminato, ad ogni acquisto di calore per parte di 
un corpo, corrisponde una diminuzione di calore per parte di 
di altri corpi; e si potrebbe quindi dedurre che, nei fenomeni 
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Fig. 59 
termici che si verificano in un sistema di corpi isolati, la quan- 
tità di calore rimane costante. 
Ma una tale affermazione, quando si voglia estendere a. 
tutti i fenomeni termici, viene contraddetta dai fatti. Met- 
tiamo in rapida rotazione, fra due mascelle di legno (fig. 59), 
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un tubo metallico, contenente un liquido che bolla facilmente, 
per es. etere solforico. 

L’ attrito del legno col metallo produce ben presto una 
quantità di calore sufficiente a portare all’ ebollizione l'etere, 
e quindi a far saltare il tappo di sughero, che chiude il tubo. 

Questa quantità di calore non è stata sottratta a nessuna 
parte del sistema, perchè tutte le parti dell’ apparecchio hanno 
anzi aumentato la loro temperatura. 

Unico fatto, a cui possiamo attribuire la produzione del 
calore, è l’attrito del tubo contro la mascella di legno, 

Un altro esempio chiarirà ancor meglio il fenomeno. 

Lasciamo cadere una palla sopra un piano di marmo da 
un’ altezza 4. Se la palla è d’avorio, essa rimbalza quasi fino alla 
medesima altezza, in modo che l’ energia cinetica da essa pos- 
seduta al momento dell’ urto sul piano si converte tutta nel- 


l’ energia potenziale che acquista in conformità del principio . 


della conservazione dell’ energia (Vol. I, $ 132). Ma se la palla è 
di piombo, essa non rimbalza, bensì resta schiacciata contro il 
piano, in apparente contrasto col principio suddetto. Si può 
però riconoscere che la massa del piombo nell’ urto si è ri- 
scaldata. 

Dunque in luogo dell’ energia cinetica è comparsa, an- 
zichè dell’ energia potenziale, una quantità di calore. 

Ora, per imprimere alla palla la velocità che aveva al mo- 
mento dell’ urto sul piano, occorre spendere un determinato 
lavoro — lavoro, che nel caso della caduta libera della palla 
è fatto dalla gravità — equivalente all’ energia cinetica da essa 
acquistata. Possiamo dire perciò che, come effetto del lavoro 
speso, abbiamo ricavato una certa quantità di calore. 

La stessa cosa avviene nel caso del nostro primo esperi- 
mento: al lavoro speso per far ruotare il tubo metallico fra le 
mascelle di legno, non corrisponde una quantità equivalente di 
energia, nè statica, nè cinetica, ma si produce del calore, che 
scalda le diverse parti dell’ apparecchio. 

Fatti analoghi a questi ora descritti avevano già indotto i 
fisici a concludere, fin dalla prima metà del secolo XIX, che 
l’energia meccanica può convertirsi in calore; e inoltre si potè 
dimostrare che anche la trasformazione inversa è possibile, che 
cioè, del calore scompare quando si ottiene da esso del lavoro 
meccanico. 

Le esperienze infine posero in chiaro che ad una determi- 


nata quantità di lavoro corrisponde in queste trasforma- 
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zioni una quantità di calore costante. Questo risultato ( 
stituisce quello ch’ è chiamato il primo principio della t 
modinamicao principio di Mayer, chesi enuncia nel mo 
seguente : 

Nelle trasformazioni reciproche di lavoro e calo; 
vi è un rapporto costante fra lavoro speso e ca 
prodotto, o fra calore speso e lavoro prodotto. @ 

Ossia, indicando con W il lavoro e con @ il calore corti 
spondente, sussiste in ogni caso la relazione 


3 W= EQ, (i 
dove E è una costante, il cui valore dipende dalle unità scelte 


à per la misura del lavoro e del calore, e a cui è stato dato il 
nome di equivalente meccanico del calore. 


100 — Determinazione dell’ equivalente meccanico del ca- 

lore. — Si comprende senz’ altro l’importanza che ha la cono- 

scenza del valore della costante E. 

Essa fu determinata con metodi svariati, di cui descrive- 

| remo uno dei primi e più classici, dovuto al Joule. di; 
L'apparecchio è costituito da un sistema di alette, portate. 

dalun asse girevole entro un calorimetro C (fig. 60), conte- 

ò nente dell’acqua. Questo asse può essere messo in rotazione 
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da 
+ mediante due funicelle avvolte su di un cilindro S e passanti. È L 
nelle gole di due carrucole R, £', che vengono alla loro volta 
+ poste in rotazione per mezzo di due pesi P e P'. "A 
Pel movimento delle palette rotanti, si sviluppa fra queste. i 
e l’acqua un forte attrito, che viene reso anche maggiore me- 
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diante un altro sistema di palette, fisse al vaso C, le quali 
impediscono all’ acqua: di assumere movimento di rotazione. 

Per fare l’ esperienza, si avvolgono le funicelle sul cilindro 
in modo che i pesi P e P' siano portati nella posizione più 
alta; e quindi si lasciano discendere i pesi stessi, con che 
l’asse si mette in rotazione. Allora, durante la discesa, viene 
compiuto dai pesi un lavoro, il quale è impiegato : a) a vincere 
gli attriti delle parti dell’ apparecchio esterne al calorimetro ; 
5) a comunicare una certa forza viva ai pesi; c) a riscaldare 
l’acqua in virtù degli attriti che si destano pel movimento 
delle palette. 

Ora la misura in chilogrammetri del lavoro fatto dalla 
gravità, nella caduta dei due pesi P e P', indicando con p il 
valore in chilogrammi di ciascuno di essi, e con % l'altezza in 
metri da cui sono lasciati cadere, è data da 2 p ». 

D’ altra parte, il lavoro 7, necessario per vincere gli attriti 
esterni al calorimetro, si valuta nel modo seguente. Si avvol- 
gono le funicelle sul cilindro in maniera tale che i pesi P e 
P' tendano a far rotare l’ asse in verso contrario, e quindi si 
facciano equilibrio; e si determina, per tentativi, il peso addi- 
zionale necessario perchè, mentre il calorimetro è vuoto di 
acqua, l’ asse ruoti con la stessa velocità come quando è messo 
in rotazione dai due pesi P e P’ e il calorimetro contiene 
acqua: il detto lavoro ! è misurato allora, in chilogrammetri, 
dal prodotto del peso addizionale, espresso in chilogrammi, per 
l’ altezza h, espressa in metri. 

Il valore poi della forza viva impressa all’ insieme delle 
due masse P, P’, è dato, in chilogrammetri, da 
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rappresentando v la velocità, in metri al secondo, acquistata 
dai pesi, velocità che si misura facilmente, perchè durante la 
discesa finisce col diventare costante. 

E infine, la misura, in grandi calorie, della quantità di 
calore Q, sviluppata nel calorimetro C, si ha moltiplicando il 
peso, in chilogrammi, dell’ acqua contenutavi, per l’ innalza- 
mento di temperatura da essa subìto, e applicando al risultato 
le piccole correzioni necessarie. 

Perciò dall’ equazione 
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che deve sussistere per il principio della conservazione della 
energia, si ricava il valore di Z, cioè del numero di chilo- 
grammetri di lavoro speso per ottenere una grande caloria; 
ossia dell’ equivalente meccanico del calore, quando si. misuri 
il lavoro in chilogrammetri e il calore in grandi calorie. 
11 riscaldamento ottenuto facendo cadere i pesi una voltà. 
soltanto è troppo debole, e quindi per ottenere un risultato. 
attendibile bisogna ripetere l’ operazione più volte. i 
In seguito alla discussione dei risultati delle moltissime | 
esperienze fatte con questo metodo, e con altri differenti, SÌ LI 
ammette come valore dell’ equivalente meccanico del calore; 
quando il lavoro si esprime in chilogrammetri e il calore in 
grandi calorie, il numero 427. nE 


Energia interna. di 


101 — Teoria cinetica della materia. — L’ equivalenza, che 
ora abbiamo dimostrato, fra calore e lavoro, conduce a consi- 
derare il calore come una forma di energia. i 

Ma non la si ritiene come una forma diversa da quelle che | 
già conosciamo: si pensa che consista in energia cinetica pos- 
seduta dalle molecole, le quali si ritengono dotate di continuo 
movimento. Si immagina cioè — secondo una teoria ch’ è detta — 
teoria cinetica della materia — che le molecole dei corpi 
sì agitino senza posa, muovendosi in ogni senso con varia ve-. 
locità, percorrendo nei solidi e nei liquidi delle orbite chiuse, 
nei gas orbite a tratti rettilinei, mutuamente intralciantisi: è 
colla forza viva posseduta così dalle molecole noi appunto 
identifichiamo l’ energia calorifica. 

Innalzare la temperatura di un corpo in questa concezione 
significa, dunque, accrescere la velocità media, e quindi la. 
forza viva media, molecolare. E ciò noi possiamo ottenere sia 
col mettere a contatto con quel corpo un altro più caldo, le 
cui molecole comunicheranno allora a quelle del primo parte 
della loro forza viva; sia anche compiendo in qualche modo 
del lavoro che abbia anch’ esso per effetto di accrescere la velo- 
cità delle molecole del corpo. 

Ma si osservi che non sempre si ha equivalenza fra lavoro 
fornito ad un corpo e calore comparso. 

Prendiamo, ad esempio, un chilogrammo di ghiaccio a 0°, 
e Must molo, senza farne variare si temperatura, in un 
chilogrammo d’ acqua. 








In questa trasformazione il ghiaccio non acquista nessuna 
energia visibile, ed anche la forza viva media delle sue mole- 
cole rimane invariata. Tuttavia esso ha ricevuto calore e lavoro 
compiuto da forze esteriori: cioè, il calore ch’ è stato neces- 
sario per fonderlo, e il lavoro fatto dalla pressione durante la 
diminuzione di volume che esso ha subìto nella fusione. 

Il principio della conservazione dell’ energia sarebbe in 
difetto, se lo stato finale del corpo fosse identico allo stato 
iniziale; ma non è identico a questo. 

Si deve credere quindi che, nel passaggio dall’ uno al- 
l’ altro stato, il corpo abbia acquistato una certa quanlità di 
energia invisibile, diversa dal calore, equivalente al calore e al 
lavoro ricevuto. 

Questa energia si ritiene essere energia potenziale, posse- 
duta in parte dalle molecole, le quali esercitano fra loro azioni 
scambievoli, e in parte dagli atomi facenti parte di una stessa 
molecola. 

Dobbiamo dunque figurarci un corpo come un serbatoio di 
energia di varie forme, la quale può essere, con opportuni pro- 
cessi, aumentata e diminuita. E diremo in conseguenza che un 
grammo di un corpo, in uno stato ben determinato, con- 
tiene determinate quantità di queste energie, al cui insieme si 
dà il nome di energia interna. 

Il valore assoluto dell’ energia interna di un corpo è a noi 
totalmente sconosciuto : noi possiamo determinare soltanto le 
variazioni che essa subisce. 


102 — Pressione e velocità molecolare. — La teoria cinetica 
della materia dà luogo ad alcune conseguenze importanti, che 
è bene esporre brevemente. 

Anzitutto questa teoria ha condotto ad ammettere che la 
pressione, esercitata da un fluido contro le pareti di un reci- 
piente in cui si trovi rinchiuso, sia dovuta agli urti delle 
molecole contro le pareti stesse; e dietro semplici considera- 
zioni si è arrivati a stabilire che tale pressione è proporzionale 
al quadrato della velocità media delle molecole. 


103 — Forza viva molecolare e temperatura. — Inoltre, 
secondo quanto abbiamo detto, è mestieri concludere che il 
calore somministrato ad un corpo può produrre due effetti 
distinti : 
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1.° eseguire un lavoro esterno, quale è quello che 
compie vincendo la pressione atmosferica mentre il corpo & 
dilata : De. 
2.° accrescere l’ energia interna del corpo stesso. 


Ora, secondo la teoria cinetica, nell’ accrescere 1’ energia 
interna si spende calore in tre modi: 3 


1.° eseguendo un lavoro interno, cioè il lavoro 

| corrente a vincere la mutua azione delle molecole, coll’ allon: 
i tanarle o col distribuirle diversamente: con ciò si accresce 
v l’ energia potenziale delle molecole ; 


fi 2.° nell'aumentare la velocità, e quindi la fore 
viva, delle molecole: e nella teoria cinetica si dimostra che 
è appunto tale porzione di calore la sola che venga impiegata 
nell’ innalzamento della temperatura; 


A 

3.° ad accrescere l' energia atomica delle singole. 
| molecole. Quest’ ultima parte è molto piccola per tutti i corpi, 
| quando non intervengano azioni chimiche. 


Ù 


pi Negli aeriformi poi, ove le molecole sono sottratte quasi. i 
del tutto ad ogni mutua azione, è trascurabile anche il lavoro 
interno. Perciò quasi tutto il calore somministrato è allora im e 
piegato ad accrescere la temperatura, cioè la forza viva mole- ©. 
colare, e a produrre la dilatazione del gas, ossia a compiere uni 
DL lavoro esterno. raf di: 
Ne risulta quindi che Ze variazioni di energia interna — 


di un aeriforme si riducono essenzialmente alle varia- 


zioni di forza viva molecolare. rg 
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104 — Riscaldamento e raffreddamento dei gas per effetto | ei 
pu della compressione e dell’ espansione. — Questa deduzione è in 
È perfetto accordo con alcune delle proprietà dei Sa 


gas; ad esempio col raffreddamento che si verifica si 
nella loro espansione, e col riscaldamento che si. dà 
ha nella loro compressione. ps 5 

Supponiamo di avere un gas rinchiuso in un 
cilindro V (fig. 61) da uno stantuffo mobilissimo, 
gravato di pesi P. Inoltre supponiamo che tanto 
il cilindro quanto lo stantuffo siano costituiti di + 
una sostanza perfettamente isolante per il calore. Mi 
Se togliamo alcuni di questi pesi, il gas si espande 
e compie un lavoro sollevando i pesi rimanenti. Questo lavoro, 
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per il principio della conservazione dell’ energia, deve essere 
eseguito a spese di energia posseduta e ceduta dal gas, Ma il 
gas non ha altra provvista. cedibile di energia se non quella 
cinetica posseduta dalle sue molecole; perciò questa deve dimi- 
nuire, ossia il gas durante l’ espansione si dovrà raffreddare. 
Ed infatti lasciando sfuggire nell’ aria un gas compresso, con 
che è vinta la pressione atmosferica, esso si raffredda. 

Inversamente, se aggiungiamo dei pesi sullo stantuffo, il 
volume del gas diminuisce, e i pesi, scendendo, compiono un 
lavoro contro la pressione antagonista del gas. 

L’ energia potenziale delle molecole del gas non si aceresce, 
perchè, come dicemmo, non esistono azioni sensibili fra le 
molecole degli aeriformi; si accrescerà perciò la loro forza viva, 
ossia aumenterà la temperatura del gas. Ciò che è pure  verifi- 
cato dall’ esperienza. 

Poniamo, infatti, un pezzetto di fosforo in fondo a un 
cilindro di vetro, nel quale scorra uno stantuffo a tenuta d’ aria. 
Spingendo repentinamente lo stantuffo, vedremo il fosforo in- 
cendiarsi per effetto dell’ innalzamento di temperatura del gas. 

Questi due esempi confermano come non solo da un lavoro 
si possa ottenere del calore, ma che è possibile la trasforma- 
zione inversa del calore in lavoro. 

Dalla teoria cinetica abbiamo inoltre una chiara spiega- 
zione della modificazione della velocità molecolare, ossia della 
temperatura del gas, per effetto del moto dello stantuffo. 

Quando lo stantuffo discende, le molecole che urtano contro 
di esso rimbalzano con una velocità maggiore di quella con 
cui gli vengono incontro, e perciò la temperatura aumenta; 
mentre invece, quando lo stantuffo si innalza, tornano indietro 
con minore velocità, e perciò la temperatura diminuisce. 


105 — Temperatura assoluta. -- La pressione che esercita | 


il gas contro la parete dello stantuffo, è data, come dicemmo, 
dagli urti delle molecole del gas contro la parete stessa; essa 
risulta proporzionale al quadrato della velocità media da cui 
sono animate le molecole: quindi crescerà rapidamente al cre- 
scere di tale velocità e si annullerà quando la velocità delle 
molecole sarà nulla. 

Ma la temperatura di un gas decresce, secondo la teoria 
cinetica, al decrescere della forza viva molecolare: perciò, quando 
la velocità delle molecole gassose sarà nulla, si avrà la più 
bassa temperatura possibile per un gas. 
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la legge dello stat 


i t 
pi vi = Po Vo (1 + 473 li 


e quindi, indicando ora con f la temperatura alla quale la pres Ss 
sione p: è nulla, si avrà h 


t 
Di=> #6 vo (1 +35) 


Poichè po vo ha un valore ben determinato e diverso da 
zero, dovrà essere ì 


da cui î 


Poichè tale temperatura è la più bassa possibile, è naturale — 
che sia venuta l’ idea di indicarla con lo zero, e di contare 
da essa le temperature. 

A. questa origine della scala delle temperature è stato dato 
il nome di zero assoluto, e alla temperatura contata a par- 
tire da tal punto, quello di femperatura assoluta. La tem- 
peratura del ghiaccio fondente in tale scala è data da 273. In 
generale, indicando con f la temperatura nella scala ordinaria. 
e con 8 la temperatura assoluta corrispondente, potremo scrivere 


— 273 +1. (12) 


“o 
106 — Calore specifico di un gas a volume costante e a 
pressione costante. — La teoria cinetica dei gas conduce ad 


un’ altra importante conseguenza, che l’ esperienza conferma 
pienamente. Supponiamo di scaldare il gas contenuto nel ci- 
lindro considerato nel $ 104 (fig. 61), impedendo al gas di 
dilatarsi, ciò che si potrebbe ottenere aumentando continua 
mente la pressione sullo stantuffo. Per ogni grammo di gas e 
per ogni grado di temperatura, occorrerà una certa quantità di 
calore, che sarà il calore specifico del gas a volume 
costante. 
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In tal caso il lavoro esterno è nullo, e il calore sarà sem- 
plicemente impiegato ad aumentare la forza viva media delle 
molecole del gas, ossia la sua temperatura. 

Se invece permettiamo allo stantuffo di salire, mantenendo 
costante la pressione, il calore, oltre che accrescere la velocità 
molecolare, dovrà compiere il lavoro d’ innalzamento dei pesi 
che gravano sullo stantuffo. 

In tal caso per riscaldare di un grado un grammo di gas, 
occorrerà una quantità di calore maggiore di prima; quindi %/ 
calore specifico di un gas a pressione costante è mag- 
giore di quello a volume costante. 

La differenza tra i due calori specifici equivale al lavoro 
compiuto nella dilatazione del gas. Da tale differenza Mayer 
potè calcolare l° equivalente meccanico del calore prima ancora 
che Joule lo determinasse sperimentalmente. I due valori coin- 
cidono, e questo rafforza assai la teoria cinetica del calore. 


Macchine a vapore. 


107 — Il modo più pratico di trasformazione del calore in 
lavoro si ha nelle macchine a vapore. 

Ogni macchina a vapore consta di tre parti, che sono: la 
caldaia, il cilindro, e il condensatore o refrigerante. 

La caldaia è un recipiente che può resistere ad alte pres- 
sioni — dalle b alle 20 atmosfere — e che contiene acqua, la 
quale viene scaldata e può raggiungere 
temperature superiori a 100°, perchè è 
tenuta sotto forte pressione dal proprio 
vapore. Il vapor d’ acqua della caldaia 
passa, mediante una tubatura 7, nel 
cilindro (fig. 62), cioè in un cilindro 
metallico a. pareti robuste, nel quale 
può scorrere a tenuta uno stantuffo P, 
guidato da un’ asta di acciaio c, scor- 
rente, a perfetta tenuta, in appositi 
fori. Dal cilindro il vapore passa poi, 
mediante una seconda tubatura R, nel 
condensatore, ove viene a contatto 
con un corpo freddo, di solito acqua. 

Il modo di agire è il seguente. Ad un dato momento si 
aprono le valvole A e 4': allora nella concamerazione I si 
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ha la pressione del vapore della caldaia, e nell’ altra concami 
razione, H, quella, molto più piccola, del vapore nel refi 












“ante. Lo stantufto P viene in conse 
guenza spinto in su, mentre il vapore 
della concamerazione H può libera: 
mente uscire per la valvola A’ e pas: 
sare nel condensatore. Quando lo stan 
tuffo P ha raggiunto l’ estremo limite 
della corsa, si chiudono A e A’ e 
aprono invece B e B'. Allora nella con- 
camerazione H il vapore ha la stessa 
pressione che in caldaia, mentre quello. 
della concamerazione I, venendo nel. 
refrigerante, si condensa, abbassando 
notevolmente la propria pressione, tal- 





Lo stantuffo perciò torna indietro; e 
così di seguito. } 


stantuffo si trasforma per lo più in 
moto circolare per mezzo di una biella 


lano V. 





frigerante è l’ aria stessa. 


108 — Macchine ad espansione. — In alcune macchine il 
cilindro rimane in comunicazione con la caldaia durante 1° in-. 
tera corsa dello stantuffo: in altre, più perfezionate, soltanto 
durante una parte, per es. la metà, un terzo e talvolta solo un 
decimo della corsa, il rimanente della quale si compie per la. 
espansione del vapore entrato nel cilindro. Queste macchine si 


dicono ad espansione. In esse il vapore, durante l’ espan- — 


sione, compie lavoro a spese .del calore che esso possiede: 
perciò si raffredda, e cede al refrigerante molto meno calore 
che nelle macchine senza espansione. 


109 — Distribuzione a cassetto. — Si usa ancora, in alcune — 





b (fig. 63) articolata da una parte. 
alla candela c d, e dall’ altra al vo- 


In alcune macchine il refrigerante. 
WIR::99 manca; in questo caso il vapore esce 
liberamente nell’ aria atmosferica. Meglio sarebbe dire che il re-. 


J 


volta al di sotto di quella atmosferica. 


) 
«I 


Il movimento di va e vieni dello | 
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a cassetto. Il vapore arriva dalla caldaia in una scatola 
chiusa chiamata cassetto, nella quale scorre un pezzo detto 
cussettino. 

Per una delle posizioni che il cassettino prende (fig. 64), 
uno (C) dei compartimenti in cui lo stantuffo divide il cilindro, 
è posto in comunicazione con la caldaia, mentre l’ altro com- 























Fig. 64 Fig. 65 


partimento (D), mediante un orifizio A (scappamento), pra- 
ticato nelle pareti del cilindro, si trova in comunicazione col 
refrigerante. 

Per l’ altra posizione presa dal cassettino (fig. 65), le co- 
municazioni sono invertite: si ha così il movimento di va e 
vieni dello stantuffo. 

Come siano connessi fra loro il cassettino e lo stantuffo, si 
vede nella macchina seguente. 


110 — Motrice fissa. — La figura 66 rappresenta una 
macchina verticale fissa con distribuzione a cassetto. Il vapore 
giunge pel tubo L nel cassetto B B, e viene distribuito nel ci- 
lindro C dal cassettino a, che si muove sulla piastra 2. Il 
moto dello stantuffo fa rotare, mediante la biella Pe la ma- 
novella D, l’asse AA', detto albero motore; il quale. me- 
diante l’ eccentrico E e il tirante @, imprime un movimento 
di va e vieni al cassettino a raccomandato alla candela N. 

Una grossa ruota V (volano), dotata di grande inerzia, 
assicura la continuazione del moto della macchina nelle due 
posizioni di ogni giro, nelle quali i pezzi S e P si trovano nel 
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metallo. 


Motori a scoppio. 


111 — In questi ultimi tempi sono venuti in uso dei. mo- 
tori termici diversi dalle macchine a vapore, detti a scoppio, 


perchè la forza che in essi spinge lo stan- 
tuffo è dovuta all’ esplosione di una mi- 
scela di un gas, o di un vapore, com- 
bustibile, e di aria. Nel loro schema essi 
sono costituiti da un cilindro 7 (fig. 67), 
munito di due valvole 4, B, nel quale 
scorre a tenuta lo stantuffo C; il movi- 
mento di va e vieni dello stantuffo, come 
nella macchina a vapore, viene trasfor- 
mato in moto circolare continuo. 

Il funzionamento avviene in quattro 


tempi: 


1° Lo stantuffo C si solleva per forze esterne, 
dalla valvola 4 una miscela d’ aria e del gas, o vapore, 


piano verticale passante per l’ asse A 4'; 
dirsi — nei par morti. «II 

Per regolare: poi la velocità 
l’ albero trasmette, 
per mezzo di un ingranaggio, un. 
rotazione ad uno 
parallelogrammo articolato JJ 
si g' che porta due pesanti sfere die 


del motore, 


movimento di 


Quando la 
per la forza centrifuga. le due 
sfere si allontanano e sì innal- ; 
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cassetto B 5. 











— come suol 
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o: ‘s 
velocità _ cresce, | 


zano; e così il parallelogrammo 
fa muovere, mediante un tirante, 
una leva articolata H, la quale 
fa serrare sempre più la valvola | 
di immissione del vapore nel: 
Invece, se la velo- 24 
cità diminuisce, la valvola viene 
aperta sempre di più; e così si 
ottiene un moto pressochè uni- 
Fig. 66 forme dell’ albero motore. e, 
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Fig. 67 Dì 






ed aspira 





combustibile (ordinariamente un idrocarburo), in tale rapporto 
che la combustione sia completa. 

23° Lo stantuffo, abbassato da forze esterne, comprime la 
miscela ad una pressione di circa otto atmosfere. 

3° Con un opportuno arlifizio (per lo più mediante una 
scintilla elettrica) viene. fatta esplodere, a questo punto, la mi- 
scela: essa, per 1’ elevata temperatura che allora si produce, 
acquista una notevole pressione e spinge in alto lo stantuffo. 

4° Lo stantuffo è riportato indietro da forze esterne, e caccia 
dalla valvola B i prodotti della combustione. 

Come si vede, il 1°, il 2° e il 4° tempo richiedono lavoro 
fatto da forze esterne; il solo 3° tempo fornisce lavoro motore. 

È quindi necessario munire il motore di un volano, capace 
di raccogliere nella 3.* fase la forza viva necessaria, sia per 
compiere il lavoro al quale è destinato il motore, sia per pro- 
durre l’ aspirazione e la compressione della miscela, e cacciare 
i prodotti di combustione. 

Un tale motore non si avvia da sè; l’ avviamento deve 
esser fatto da un motore ausiliario, ordinariamente dal braccio 
dell’ uomo, mediante una manovella. 

Non possiamo entrare in maggiori particolari su questi 
motori adoperati ora in moltissime industrie, nei piccoli battelli, 
nelle automobili, e che hanno resa possibile e ormai pratica, 
la navigazione aerea coi dirigibili e cogli aeroplani; ma. note- 
remo che i loro vantaggi principali sono : 1° di avere un ren- 
dimento praticamente superiore a quello delle macchine a 
vapore; 2° di essere, a potenza uguale, più leggeri di queste; 
3° di poter essere usati nei casi in cui occorra di frequente 
l'interruzione del movimento, anche per non breve tempo, 
perchè per esser messi in moto non richiedono, come le mace- 
chine a vapore, un previo riscaldamento. 


Sorgenti di calore. 


112 Calore svolto dalle reazioni chimiche. — Le princi- 
pali sorgenti di calore, che servono per il riscaldamento e per 
far agire le nostre macchine, sono le combustioni. Il combustibile 
è generalmente un corpo organico, costituito in gran parte da 
carbonio e idrogeno: si porta il corpo alla temperatura di 
ignizione, e allora questi elementi si combinano più o meno 
rapidamente coll’ ossigeno dell’ aria, bruciando. Gli atomi del 
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carbonio e dell’ idrogeno avevano inizialmente, in presenza | 
degli atomi di. ossigeno, una certa energia potenziale relativa® 
all’ affinità chimica: nei composti risultanti dalla combu- 
stione tale energia potenziale è assai minore, e la differenza. 
corrisponde alla energia calorifica prodotta nella reazione. 4 

Le combustioni, e più generalmente tutte le reazioni chi- 
miche nelle quali si ha sviluppo di calore, si dicono reazioni 
esotermiche; altre reazioni nelle quali invece ha luogo assor-. 
bimento di calore, sono delte endotermiche. Il calore svilup- 
pato o assorbito nelle reazioni chimiche è soggetto alle seguenti 
leggi, che l’ esperienza ha dimostrato. 

I) La quantità di calore sviluppata o assorbita, dipende 
anzitutto dalla qualità delle sostanze che hanno preso parte alla 
reazione; per data qualità, è proporzionale alla quantità di esse, 
ma è indipendente dal tempo in cui la reazione si è compiuta. 

Così la combustione di 1 grammo d’idrogeno produce 34000 
piccole calorie per ogni grammo di questo gas, tanto se brucia, 
nell’ ossigeno puro che nell’ aria, per quanto la combustione 
sia nel primo caso molto più rapida che nel secondo. 

II) Quando si può passare da un sistema di sostanze ad 
un altro mediante un’ unica reazione, oppure con più reazioni 
successive, la quantità di calore sviluppata o assorbita è la 
stessa tanto se il passaggio ha luogo nel primo modo che nel 
secondo. 

Per esempio: quando una certa quantità di carbone si 
combina colla quantità di ossigeno necessaria a formare anidride 
carbonica (C0,), si ottiene un numero di calorie che è uguale 
alla somma di quelle che si producono formando prima, con. 
quella quantità di carbone e con metà dell’ ossigeno, dell’ ossido 
di carbonio (C0), e poi, con questo e coll’ altra metà dell’ os- 
sigeno, l’ anidride carbonica (C0,). 

III) Per decomporre il composto ottenuto da una data rea- 
zione esotermica è necessario spender tanto calore quanto se 
n° è svolto nella reazione stessa, oppure somministrare al corpo 
energia di altra specie, in quantità equivalente a quel calore. 

113 Calore animale. — Anche la temperatura, più ele- 
vata di quella dell’ ambiente, posseduta dai mammiferi e dagli 
uccelli, è dovuta a calore sviluppato dalle reazioni chimiche, | 
e principalmente dall’ ossidazione del carbonio e dell’ idrogeno. 

Ricerche molto accurate di fisiologia dimostrano, infatti, 
che la quantità di calore svolta in un animale corrisponde 
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precisamente a quella che producono le reazioni chimiche colle 
quali si passa, dalle sostanze introdotte colla nutrizione e colla 
respirazione, alle sostanze in vario modo eliminate dall’ orga- 
nismo. 

Tale calore in parte serve a compensare quello che l’ ani- 
male cede di continuo all’ ambiente, ch’ è più freddo, in parte 
va impiegato nell’ evaporazione del sudore alla superficie del 
corpo e dell’ acqua del sangue nei polmoni, e in parte infine 
va trasformato nel lavoro meccanico compiuto dall’ animale. 
Cosicchè quando questo vive in un ambiente molto freddo, od 
eseguisce molto lavoro meccanico coi suoi muscoli, allora ha 
bisogno di una maggior quantità di cibo e consuma in maggior 
abbondanza l’ ossigeno atmosferico. 


114 — Calore solare. — Però la sorgente di calore più 
importante per la vita alla superficie terrestre è il sole. La 
quantità di calore che tale astro invia sulla terra è enorme, e 
si può determinare mediante apparecchi chiamati piroelio- 
metri. 

Il primo piroeliometro, quello di Pouillet, è costituito da 
una scatola d’ argento a pareti sottili, una delle quali, affumi- 
cata, si rivolge normalmente ai raggi del sole 
(fig. 68). In questa scatola calorîmetrica è con- 
I tenuto un peso noto di acqua, e vi sta immerso 
| il bulbo di un termometro. Dall’ innalzamento di 
=" temperatura che si ottiene per l’ esposizione ai 

raggi solari in un tempo determinato, si può ri- 

cavare la quantità di calore che ha colpito la su- 
perficie affumicata del piroeliometro, purchè si 
tenga conto del calore irraggiato in quel’ tempo 
dall’ apparecchio. 

I Per avere poi la quantità di calore che il sole 

invia verso la superficie suddetta, occorre natu- 
ralmente tener conto anche dell’ assorbimento del- 
l’ atmosfera, il quale dipende da circostanze svariate. 

Così il Pouillet trovò che il sole invia sulla superficie di 
1 centimetro quadrato sulla terra, disposto perpendicolarmente 
ai raggi, 1,76 piccole calorie al minuto. Le determinazioni po- 
steriori, fatte con altri piroeliometri, hanno dato, per la così 
detta costante solare, cioè per il numero di piccole calorie che 
il sole manda perpendicolarmente su di 1 cm.? posto ad una 
distanza dal sole viguale a quella della terra, un valore più 
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grande, circa 3. Moltiplicando questo numero per l'a 
centimetri quadrati, della superficie sferica avente per 
il sole e per raggio la distanza da esso alla terra, si ottie: 
numero di piccole calorie che il sole emette tutt’ intorno a 
in 1 minuto; numero che risulta uguale a 8,4 X 1027, 
Sebbene il sole emetta tante calorie al minuto, -non 
segno di raffreddamento, chè dai tempi storici più remoti n 
è cambiata la flora e la fauna sulla terra : dunque in esso 
deve riprodurre sempre, ogni minuto, quel numero straordir 
riamente grande di calorie. % 
D’ altra parte, tutte le teorie chimiche proposte per spiega 

n una così enorme produzione di calore riescono in difetto. Si 
calcolato che, anche se tutta la massa del sole fosse compos 
di puro idrogeno e ossigeno, nelle proporzioni necessarie. 
una combustione completa, il calore solare si sarebbe già . 
molto tempo esaurito per il suo irraggiamento. Helmho 
: quindi propose una nuova teoria, che i calcoli di Thoms 
confermarono pienamente. Secondo tale teoria, la massa sola 
andrebbe tuttora condensandosi: ne seguirebbe una dimin 
zione dell’ energia potenziale di attrazione e lo sviluppo di una | 
i quantità equivalente di calore, che basterebbe a risarcire le 
perdite dovute all’ irraggiamento. Il rimpiceolimento del dia- 

metro solare, che ne seguirebbe, risulta dai calcoli così esiguo, 

y da sfuggire a più accurate misure per un gran numero di 
secoli. iicads dunque l’ obiezione della costanza del diametro 

p: solare, che si potrebbe fare a quella teoria. Cora 
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115 — Un’ interessante applicazione delle leggi fisiche, da 
noi esposte fin qui, si ha nell'indagine di quei fenomeni, che 
si svolgono nella nostra atmosfera, e che costituiscono quel ramo 
delle scienze naturali che si chiama meteorologia. 

Qui diremo brevemente dello stato termico dell’ atmosfera 
e dei movimenti atmosferici che ne dipendono, dell’ umidità 
atmosferica e delle meteore acquee, che per essa si hanno: 
delle meteore ottiche ed elettriche parleremo in seguito. 


Stato termico dell’ atmosfera. 


116 — Nell’interno del nostro pianeta esiste presumibil- 
mente una temperatura elevatissima: però, a causa della cat- 
tiva conduttività termica dello strato solido superficiale, il ca- 
lore interno della terra non ha influenza sensibile sulle varia- 
zioni della temperatura nell’ atmosfera, le quali son dovute uni- 
camente al calore irraggiato dal sole. 

Si comprende quindi agevolmente come la temperatura del- 
l'atmosfera varî colle ore del giorno, colle stagioni, e colla la- 
titudine dei luoghi, cioè colla inclinazione sotto la quale la 
terra riceve i raggi solari. 

La temperatura dell’aria diminuisce al crescere dell’ altitu- 
dine: ciò deriva dalla proprietà che ha l’ aria d’ essere traspa- 
rente per il calore raggiante, di non riscaldarsi che insensibil- 
mente per influenza diretta del calore. Il riscaldamento dell’ aria 
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avviene soltanto per il suo contatto colla superficie terrestre; 
e il calore si trasmette dagli strati inferiori ai superiori pel 
convezione. ci 


giore via via che aumenta l’ altitudine, perchè va man mani 
diminuendo lo strato d’aria sovrastante, che modera gli sca 
di calore cogli spazi interplanetari, ove la temperatura è ne ( 
bassa (presumibilmente al disotto di --150°). | 





117 — Periodo diurno della temperatura. — Osservando : a 
brevi intervalli di tempo, durante un’intera giornata, un ter- 
mometro posto all'ombra, all’aperto, si riconosce che ogni giorno 
la temperatura, dalle prime ore del mattino, va. innalzandosi 
tin dopo mezzodì, e che poi comincia a decrescere, e diminuisce 
tino al mattino seguente. Si ha così ogni giorno un massimo. 
ed un minimo di temperatura: il minimo circa alla levata del 
sole. il massimo circa due ore dopo il passaggio del sole al 
meridiano, un po’ più presto d'inverno, un po’ più tardi d’ estate. 

È facile renderci conto di questo periodo. La terra cede | 
continuamente, per irraggiamento e per convezione, il calore. 
ricevuto dal sole; durante la notte la perdita di calore avviene 
senza il compenso del ri- 
scaldamento solare, perciò . . 


l'abbassamento di tem- 
peratura è progressivo — 
fino alla mattina, cioè . 
fino a quando i primi 
raggi solari non giungono — 


a sfiorare il suolo. Con 


l’innalzarsi del isole sul- 
l’ orizzonte, l’ obliquità | 
dei raggi diminuisce, per- Ù 
ciò cresce la quantità di 
calore ricevuta da una 
data superficie 4B (fig. 69). Infatti, la quantità di calore che 
cade su AB — supponiamo in un minuto secondo — è quella 
portata dal fascio di raggi solari AB.M, ed essa è tanto più | 
grande, quanto è maggiore la sezione retta di questo fascio, 
ossia quanto minore è l'angolo che i raggi formano colla nor-. 
male alla superficie stessa, cioè quanto più il sole è alto sul-. 
l’ orizzonte. 













Dalla levata del sole a mezzodiì, il calore ricevuto dal suolo, 
in ogni secondo, per effetto dei raggi solari, va dunque cre- 
scendo; e poichè supera la perdita di calore che quello e gli 
strati atmosferici inferiori subiscono per |’ irraggiamento e la 
convezione, la temperatura va aumentando. Dopo mezzodì la 
quantità di calore ricevuto comincia, è vero, a diminuire, men- 
tre quella perduta continua a crescere, ma, poichè la prima su- 
pera ancora la seconda, la temperatura continua ad aumentare, 
finchè esse non divengono uguali: soltanto allora la tempera- 
tura comincia a diminuire e si ha il massimo, il quale ha luogo 
quindi alquanto dopo il mezzodì. 

In seguito, la quantità di calore ricevuto in ogni secondo, 
che va continuamente scemando coll’ altezza del sole sull’ oriz- 
zonte, non basta più a compensare le perdite, e la temperatura 
si abbassa. Dal tramonto, sino alla levata successiva del sole, 
la quantità di calore ricevuta è nulla, mentre le perdite conti- 
nuano, sebbene in misura sempre minore: onde la temperatura 
continua ad abbassarsi e si abbassa finchè la terra non riceve, 
ogni secondo, quanto perde nello stesso tempo; allora si ha il 
‘minimo della temperatura, che dovrebbe accadere perciò un po’ 
dopo la levata del sole, e che infatti, in media nell’anno, av- 
viene alcuni minuti dopo il sorgere di quest’ astro. 


118 Temperatura media. — Se durante la giornata, a 
brevi intervalli di tempo, ad es. di un’ora, si mòsura la tem- 
peratura dell’ atmosfera e si fa la media di questi risultati, si 
ha la temperatura media del giorno. In pratica, per avere 
questa media, si fanno soltanto poche osservazioni ad ore de- 
terminate, che l’ esperienza indica come più convenienti per ot- 
tenere un risultato poco diverso dal vero. Negli osservatori ita- 





liani, ad esempio, tale media si ricava facendo la somma della 
temperatura massima, della temperatura minima, della tempe- 
ratura alle 9 e di quella alle 27, e dividendo la somma per 4. 
La temperatura massima e minima vengono date da ter- 
mometri di costruzione speciale. 
Il termometro a massima (fig. 70) contiene mercurio, 
vien disposto orlzzontalmente, o alquanto inclinato in modo 




















e strozzalo in s in prossimità del bulbo. Con questo artificio, 
il mercurio può dilatarsi liberamente, ma non può tornare in° 
dietro nella contrazione: il filetto di mercurio del cannello si. 
stacca in tal caso dalla rimanente massa e resta ad indicare la’ 
temperatura massima raggiunta. Raddrizzando il termometro, 
mediante piccole scosse, si può fare scendere di nuovo il mer-. 
curio e unirlo a quello del bulbo. i 

Il termometro a minima (fig. 71) si tiene anch’ esso oriz=. 
zontale e contiene alcool, nel quale è immerso un cilindretto 





di smalto a. Quando l’alcool si dilata, il cilindretto rimane al 
suo posto, ma quando l’alcool si contrae, il cilindretto viene 
tirato indietro dalla tensione superficiale del menisco. Per met- 
terlo a segno, bisogna capovolgere l’istrumento fino a condurre 
l'indice in contatto colla superficie libera dell’ alcool. i 

Ora, facendo la media delle temperature medie diurne di tutti 
i giorni di un mese, si ha la media mensile: e la media delle. 
dodici temperature medie mensili ci dà la media annuale. 

La media di parecchie medie annuali dà poi la tempera. 
tura media del luogo. 


119 — Periodo annuo. — Pei luoghi che non siano situati 
in prossimità dell'equatore terresire, la temperatura media 
diurna, nel nostro emisfero, comincia a crescere dopo la prima 
metà di gennaio. L’ aumento, che da principio è lento, si fa 
rapido in aprile e maggio, e si ha un massimo verso la fine 
di luglio. 

La temperatura di poi decresce lentamente Il’ agosto e il 
settembre, indi rapidamente, fino ad un minimo a metà di 


gennaio. ; 
Nell’ emisfero australe il massimo e il minimo sono invertiti. 


= 


120 — Linee isotermiche. — Ora consideriamo i luoghi che 
durante una giornata hanno avuto la stessa temperatura media. 

Ad esempio: il 26 novembre 1910, Limoges, Cette, Bastia, 
Porto Ferraio, Foggia, Potenza, Cosenza, Salonicco, hanno avuto 
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tutti la temperatura di 10°; essi si trovano situati su di una 
curva (fig. 72), che dicesi isoterma. Un’ altra isoterma è quella 
su cui giacciono Le Mans, Tours, Livorno, Camerino ecc., che 
hanno avuto la temperatura di 8°. 





Tracciando così su di una carta geografica di una regione 
un sistema di linee isotermiche, si vede a colpo d’ occhio, come 
mostra la figura, quale sia stata, nei diversi punti di quella 
regione, la temperatura in uno stesso giorno; l’ influenza su di 
essa della latitudine, dei mari, dei monti, ecc. 

Le linee isotermiche però non sempre sono riferite alla tem- 
peratura media diurna, poichè giova, nello studio dei climi, 
conoscere anche quelle relative alla temperatura media 
mensile ed aunuale. 

Infatti, molti paesi, i quali hanno la stessa temperatura 
media durante l’ inverno, hanno temperatura media diversa 
nell’ estate. 

Si considera perciò la temperatura media dei mesi estivi e 
quella dei mesi invernali. Le linee isotermiche corrispondenti 
prendono il nome di isotere se si riferiscono all’ estate, és0- 
chimeniche se all’ inverno. 


A. BATTELLI - Corso di Fisica - Vol. 2.0 | 7 









Movimenti atmosferici. 


121 — L'atmosfera terrestre non è mai assolutamente trai Jah 
quilla, ma è mossa di continuo da correnti d’aria più o meno ; 
4 intense, che possono assumere le più svariate direzioni. Queste 
correnti si designano col termine generico di venti. 4 
Sappiamo (Vol. 1, $ 225) che la direzione del vento in una 
/ data regione dipende dalla distribuzione della pressione atmo- 
: sferica, ed abbiamo anche appreso a dedurre la, probabile dire 
zione del vento dal diagramma delle isobare. Ora, la causa È 
delle differenze di pressione, e perciò del vento, è di solito da "0 
attribuirsi all’ ineguale distribuzione della temperatura, per la. È 
quale si producono correnti di convezione ($ 53) nell’aria ine- à 
gualmente scaldata. "i 
In circostanze speciali, la superficie della terra in un Tu n 
luogo si riscalda più che nei luoghi circostanti, e si riscalda 
allora in quel luogo, più che nei circostanti, 1’ aria vieino al 
suolo. Questa, dilatandosi, sale quindi verso l'alto formando È 
una corrente ascendente, la quale ne determina naturalmente 
una discendente nei luoghi più freddi circostanti. In questi | 
ultimi si avrà una pressione maggiore, e da essi l’aria accor- 
rerà verso il luogo più caldo. La circolazione si manterrà fin-. 
tanto che, per gli scambi, non sarà modificata la distribuzione se 


delle temperature. pi 





122 — Venti alisei. — Riesce facile ora spiegare il carat- 
tere regolare di certi venti. 

Per es., è noto che, nella regione compresa tra 1’ equatore 
e il 30° parallelo, nell’ emisfero boreale spira costantemente un . 
vento con direzione di nord-est, mentre nell’ emisfero australe, 
tra i medesimi limiti di latitudine, spira un vento con direzione | 
costante di sud-est. Sono questi i cosiddetti alisei. "TA 

Nella regione equatoriale E E (fig. 73) il riscaldamento del 
sole, infatti, è maggiore che in tutte le regioni circostanti; sì. 
avrà dunque in questa regione una corrente ascensionale. Lia 

Negli strati- superiori dell’ aria la corrente si divide in due: 
una diretta verso il nord nell’ emisfero nord, l’altra verso il 
sud nell’altro. L'aria partecipa alla rotazione terrestre, essendo 
pesante, cioè attratta dalla terra. Senonchè quella proveniente 








Adi 


dall’ equatore possiede una velocità diretta da occidente ad 
oriente pari a quella degli oggetti situati all’ equatore, e, per 
il principio di inerzia, tende a mantenerla. Gli oggetti situati 

a latitudini più alte posseg- 

Ta gono anch’ essi una velocità 

E eta: diretta verso oriente, ma mi- 

i nore, poichè in un tempo 
uguale descrivono un cer- 
chio di raggio più piceolo. 
L’aria perciò che giun- 
ge dall’ equatore avrà una 
velocità da occidente ad o- 


1) È riente più grande: quindi ne- 


sten, 
5 





5°. 00, 


gli strati superiori dell’atmo- 
sfera si avranno venti di 
a sud-ovest nel nostro emisfe- 
bs Sa ro, e di nord-ovest nell’ al- 
ss sr tro (alisei superiori). 
Fig. 73 . Per ragioni analoghe la 
corrente fredda che si pro- 
duce negli strati bassi dai poli verso l’ equatore, darà luogo 
a venti di nord-est nel nostro emisfero, e di sud-est nell’ altro 
(alisei inferiori o semplicemente alisei). 





123 — Brezze. — Altri venti che pure soffiano con rego- 
larità, ma la cui direzione periodicamente si muta nella opposta, 
sono le brezze. Sulle coste del mare, con maggior forza nei 
paesi più caldi, e meno intensamente nei più freddi, poco dopo 
la levata del sole comincia a spirare un vento dal mare (brezza 
di mare), che va via via rinforzandosi fino alle tre del pome- 
riggio. A quell’ora il vento comincia a decrescere, e cessa del 
tutto la sera. 

Dopo il tramonto, invece, si leva un vento proveniente da 
terra (brezza di terra), che va rinforzandosi fino a due o tre 
ore dopo mezzanotte, poi diminuisce, e diventa debolissimo o 
cessa poco prima della levata del sole. 

Le brezze sono dovute alla diversità di temperatura tra il 
suolo e il mare. Il suolo, che, come tutti i solidi, ha un calore 
specifico minore di quello dell’acqua, si scalda di giorno più 
della superficie del mare, ove la temperatura è ancora abbas- 
sata per effetto dell’evaporazione. Quindi, di giorno, la corrente 
dell’aria, negli strati bassi, è diretta dal mare verso terra. 
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Di notte il suolo si raffredda di più che il mare, e perciò 
la corrente ha la direzione opposta. o 
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124 — Monsoni. — Vi hanno infine altri venti periodici © 
importantissimi, detti monsoni, i quali spirano nel litorale | 
asiatico che fronteggia l' Oceano indiano e il Mar della | 
Cina, dal mare nella primavera e nell'estate, e da terra nel- | 
l’autunno e nell’ inverno. | 
Gi Essi sono originati dal fatto che, durante l’ estate, il ver- 
| sante a sud dell’ Imalaia si riscalda fortemente, e si produce 
' così una forte corrente diretta dal mare alla terra. Durante’ in- 4 
‘99 verno, il continente si raffredda più del mare, e quindi il mon- i 
J 
i 


, sone spira da terra. 


a Umidità atmosferica. "Yi 


125 — Umidità assoluta e umidità relativa. — Il vapore, ti 
i che per l’azione del riscaldamento solare si solleva dall’enorme 
massa d’acqua sparsa sulla superficie terrestre, si diffonde nel- 

i l'atmosfera e la rende più o meno umida. 

| La quantità d’ acqua, in grammi, contenuta in un metro 
cubo d’aria, in un dato luogo e in un dato momento, si chiama 
umidità assoluta. L 
@ Essa d’ordinario si calcola indirettamente dalla pressione 
ii esercitata, in quel luogo e in quel momento, dal vapore acqueo 

È dell’ aria. Infatti, si deduce facilmente che il peso w, in grammi, 

à di un metro cubo di vapor d’acqua che abbia la temperatura 
) t e la pressione di e millimetri di mercurio, è dato da 


! e 
mi. - Questa formula vale anche se il vapor d’acqua è mesco- 
- lato con altri gas, purchè e allora rappresenti la pressione par- 
‘108 ziale esercitata dal vapor d’acqua in seno alla mescolanza 
gassosa. Basterà quindi determinare tale tensione per avere il 
fi valore di m. 

L’ atmosfera in un luogo qualunque non è di solito satura 
De di vapore acqueo, e perciò la quantità m è minore della quan- 
14 tità M, che, alla stessa temperatura #, sarebbe contenuta in un 
- Sil metro cubo d’ aria se il vapore fosse saturo. Orbene, si chiama 
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distono " a 5 a m 
umidità relativa, o stato igrometrico, il rapporto +. 


M 
Quanto è minore la umidità relativa, tanto più il vapore 
acqueo dell’ atmosfera dista dal punto di saturazione, e l’evapo- 
razione in seno all'aria avviene più facilmente. Ossia il tempo 
è più o meno umido secondochè è maggiore o minore l’ umi- 
dità relativa. 


126 — Igrometria. — Il rapporto che dà l’ umidità 


x: 





I % aero e x 3 
relativa, è assai vicino al rapporto E fra la tensione effettiva 


del vapore alla temperatura #, e la tensione massima £ del va- 
pore alla stessa temperatura. Infatti, i vapori non saturi sod- 
disfano approssimativamente alla legge di Boyle, secondo la 
quale la densità assoluta di un aeriforme, ossia il suo peso per 
ogni unità di volume, è, a Sun costante, proporzionale 
alla pressione. | 

Quindi lo stato igrometrico in un, dato luogo si può otte- 
nere determinando i valori di e e di E. 

Ora, il valore della tensione E del vapore saturo alla tem- 
peratura £ del luogo in quel momento, si trova in tabelle — 
costruite colla massima esattezza per opera sopratutto di Re- 
gnault — nelle quali, per ogni valore della temperatura, è dato 
il corrispondente valore della tensione massima del vapor 
d’acqua. 

Per trovare poi e basta raffreddare gradatamente una la- 
mina ben tersa finchè non la si veda appannarsi. L’ appanna- 
mento è dovuto alla deposizione di goccioline di acqua, formate 
dal vapore che si trova nell’aria a piccolissima distanza dalla 
lamina, e che quindi possiede la temperatura della lamina stessa. 
Ciò significa che detta aria, alla temperatura #' della lamina, 
nel momento preciso in cui questa si appanna, è satura di va- 
por d’acqua. Il valore della tensione del vapore acqueo saturo 
alla temperatura #' si trova nelle tabelle sopra ricordate, in 
corrispondenza di questa temperatura, ed esso non è altro che 
il valore e della pressione effettiva del vapore nell’ atmosfera, 
in virtù del principio della parete fredda ($ 80). 


e 
127 —  Igrometro di Regnault. —- Per fare la misura di + 


in buone condizioni, si può ricorrere ad apparecchi speciali, a 
cui si è dato il nome di igrometri a condensazione. 
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Il primo di essi è dovuto al Daniell, ma migliore è 
del Regnault. Esso è formato da due ditali A, B (fig 
3 di argento ben terso, i quali contengono i bulbi di due 
1 metri. Nel ditale 8 si pone un pa 
etere soltorico, attraverso il quale si fé 
gorgogliare dell’ aria mediante un € n- 
nello C: l’evaporazione rapida dell’ 
determina allora un abbassamento | 
gressivo di temperatura nel ditale, é 
conseguenza nell’aria in contatto con es 
finchè si ha l'appannamento, ossia fine 

si raggiunge la temperatura di satura= 





zione #'. "LU 
ò Per determinare questa temperatura A 
l con molta precisione, si legge, sul termo 
metro immerso nel ditale B, la tempera-. Vi 
tura 9 a cui si vede comparire l'appan pe 
namento: essa sarà evidentemente un poco — 
più bassa della temperatura #'. Indi si “Ad 
cessa il raffred- dei 
damento e si leg- 
( ge la temperatura 
» 8' alla quale la 
rugiada scompa- 
e: la nuova tem- 
peratura sarà alquanto superiore a #'. 
. 04 0 
La media IVI a sarà, con buona ap- 
prossimazione, la temperatura #' di sa- 
c turazione cercata, di fronte alla quale 
si troverà nelle tabelle il valore di e. 
o Il termometro collocato nel ditale 
; A dà Ja temperatura # dell’ ambiente 
; al momento della determinazione, e 
; quindi serve ad avere dalle tabelle il 
4 valore di E. 
ui. 128 — Psicrometro — Ma negli 


osservatorî meteorologici l’ umidità at- 
mosferica si suole oggidì determinare 
collo psicrometro. Esso è costituito 

da due termometri T, T' (fig. 75) di cui uno, 7', ha il bulbo td 
coperto di tela, che, per fare le determinazioni, si. bagna di “pi 
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acqua. Questa evaporando raffredda il bulbo, mentre 1’ ambiente 
gli rifornisce calore. Quando la perdita e il guadagno son giunti 
a compensarsi, la colonna di 7’ diventa stazionaria; dalle in- 
dicazioni dei due termometri si ricava allora, mediante apposite 
tabelle, i valori dell’ umidità assoluta e dell’umidità relativa. 

Per accelerare l’ evaporazione, un meccanismo d’ orologeria 
fa ruotare sotto ai bulbi un agitatofe ad alette, nel senso che 
va dal termometro asciutto verso quello bagnato. 


129 — Igrometro di Saussure. — Si ottiene una misura 
grossolana dell’ umidità relativa anche con altri apparecchi, 
fondati sulla proprietà che hanno certi corpi di natura orga- 
nica — quali le corde da violino, le fibre legnose, i capelli — 
di allungarsi per l’ umidità. Essi sono detti igrometrî ad as- 
sorbimento. 

1l Saussure ne costruì per il primo uno a capello, costituito 
appunto da un capello, ben digrassato, teso verticalmente lungo 
un apposito sostegno (fig. 76). Una estremità 
del capello è fissata alla sommità del soste- 
La gno, e l’altro capo si avvolge su di una 
ata) piccola puleggia: un contrappeso, che tende 

a far ruotare la puleggia in senso contrario 
a quello in cui la fa girare la tensione del 
capello, serve a mantenere teso questo. Un 
indice solidale con la puleggia, e mobile di 
fronte ad un quadrante graduato, segna i 
movimenti della puleggia stessa e quindi gli 
allungamenti o accorciamenti del capello. 

L’ apparecchio, si gradua ordinariamente 
in un modo tutto convenzionale: perchè pos- 
sa poi servire da igrometro propriamente 
detto, è necessario preparare una tabella di 
ragguaglio, che dia i valori dell’umidità re- 
lativa in corrispondenza ai diversi punti della 
seala. Tale tabella non è la stessa per i di- 
versi igrometri a capello, e, per uno stesso 
igrometro, deve esser rifatta di quando in quando, a causa delle 
alterazioni che subisce il capello. 

Con pezzetti di corda da violino, od altre fibre organiche, 
si costruiscono, come tutti sanno, svariati giocattoli che ser- 
vono da indicatori di umidità: notissima la figura del frate che 
si incappuccia quando il tempo è umido. 
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vp Metecre acquee. 


130 — Quando l’ atmosfera si raffredda fino a temperatura 
inferiore a quella a cui è saturo il vapore d’acqua in essa con- | 
È tenuto, l’acqua si deposita in goccioline, che in generale hanno — I 
DL per nucleo un granello di “pulviacolli Ladd 
È presenza dei granelli di pulviscolo — a 
meno che non si verifichino fenomeni e- . } 
lettrici, di cui in seguito dovremo occu- 
parci — è necessaria per la formazione | È 
delle goccie d’acqua. 

Infatti, facciamo rapidamente il vuoto 
sotto la campana di una macchina pneu- s3 
matica. L'aria espandendosi, e vincendo 
in quest’ espansione la pressione atmosfe- | 
rica, si raffredda ($ 104), e il vapor d’ae- 
qua si condensa, formando una specie di 
nebbia, come mostra la figura 77. Ti 

Fig. 77 Questo succede perchè, se non sì 
prendono speciali precauzioni, l’ aria della — 
campana contiene del pulviscolo. *R 
Ma se nella campana facciamo arrivare dell’aria privata 
| dal pulviscolo, per filtramento attraverso un tappo di ovatta, la. — 
‘o nube non si forma più, per quanto si faccia rapidamente il 
| vuoto. SR 
Il fenomeno è dovuto a ciò che, secondo la forma della. 
superficie di un liquido, varia la tensione del vapor saturo iny 
presenza del liquido stesso. Così, la tensione del vapor saturo 
a contatto di una bacinella d’acqua, che ha una superficie 
| piana, non è la stessa di quella del vapor saturo che si trova 
‘Q in vicinanza di una goccia, la quale ha una superficie curva. 
Bi Nel primo caso è minore che nel secondo. La differenza è tanto 
/ più grande quanto è più piccolo il diametro della goccia; e per 
goccie di piccolissimo diametro, la tensione del vapor saturo 
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È in vicinanza è assai grande. 
; Ora, una goccia, che si formi in un ambiente privo di 
pulviscolo, ha da principio diametro estremamente piccolo. La 


tensione massima del vapore d’acqua in prossimità di questa 
goccia è allora assai grande, e perciò la condensazione del va- |. 


pore non può continuare. 
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Quando invece l’aria è carica di pulviscolo atmosferico, 
su ogni granello si deposita uno straterello d’acqua, che va 
ingrossando : e si ha così una goccia 
di diametro più grande (fig. 78). La 
tensione massima del vapore non sale 
perciò a valori eccessivi, e la con- 
densazione può proseguire sopra la 
goccia stessa. Questa ingrandisce fino 
al punto in cui la resistenza opposta 
dall’ aria al suo movimento è vinta; 
Fig. 78 e la goccia allora cade. 





131 — Rugiada e brina, — La deposizione del vapor acqueo 
atmosferico sotto forma di goccie avviene in differentissime 
maniere. 

Dopo una giornata calda di primavera, o di estate, seguita 


da una notte serena, si trova, la mattina seguente, all’ aperto, 
9 Di 


il suolo bagnato come di pioggia recente, e l’erba ricoperta 
da numerose goccioline. Sotto gli alberi e i luoghi coperti, 
invece, il suolo è asciutto. È il fenomeno della rugiada. 

Durante la notte, il terreno ha perduto calore per irrag- 
giamento; quindi la temperatura di esso e dell’aria in vici- 
nanza può essere discesa sotto il punto di saturazione ed essersi 
avuta la deposizione di acqua. Nei luoghi coperti l’ irraggia- 
mento è molto diminuito dal riparo sovrapposto, il quale lascia 
poco passare — ed in parte rinvia verso il terreno — il calore 
raggiante, e perciò quivi la rugiada non si forma. Questo spiega 
anche come non si abbia la rugiada sotto un cielo coperto da 
nubi, le quali trattengono e riflettono buona parte del calore 
raggiante. 

Se il raffreddamento discende al disotto della temperatura 
di congelazione, come succede nelle notti serene di autunno, la 
rugiada si solidifica in ghiaccio minutissimo, e si ha allora la 
brina. 


132 — Nebbia. — Nei luoghi molto umidi, specialmente 
nell’ autunno inoltrato, si forma la nebbia. Il paese sembra 
invaso come da un fumo umido, che bagna gli oggetti, senza 
che si abbia una vera e propria caduta di goccie d’ acqua. 

La nebbia è dovuta al raffreddamento di uno strato atmo- 
sferico di notevole altezza presso la terra. Essa risulta. costi- 
tuita da goccie d’acqua tanto. minute, che ogni più debole 
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corrente d’aria e la resistenza che questa oppone al loro movi- 
mento, bastano a mantenerle sospese: si ammette che in media y 
il diametro di queste goccioline sia di un cinquantesimo di 
millimetro. | 

La formazione della nebbia avviene per lo più nei due modi 
seguenti. Spesso una corrente d’aria calda, e quindi ricca di 
Vapore acqueo, passa su di un terreno più freddo: allora può © 
avvenire la condensazione del vapore che contiene. 

Qualche altra volta — specialmente vicino ai laghi 0 aid 
paduli — la nebbia è dovuta all’ evaporazione di una distesa 
d’acqua più calda, in un'atmosfera più fredda. Tale fenomeno 
ha luogo di solito in inverno: dalla superficie dell’ acqua sembra 
che si sollevi una specie di fumo, come da un vaso d’acqua. 
scaldato sul fuoco. 





133 — Nubi. — Più spesso il raffreddamento, che dà luogo | 
alla deposizione di goccie d’acqua, si verifica a sensibile al- 
tezza dal suolo. Si ha allora la formazione delle nubi, che of- ; 
frono aspetti multiformi a tutti ben noti. 

Tale formazione è molto favorita dai moti ascensionali del 
l’aria. Questa salendo ed espandendosi repentinamente, si raf- 
fredda al disotto del punto di saturazione del vapor d’acqua 
che trasporta con sè: si producono così innumerevoli goccio- 
line che si rendono visibili perchè riflettono la luce in tutte le 
direzioni. Il loro insieme costituisce la nube. 

Secondo le loro forme, le nubi vennero classificate in quattro 
categorie, che prendono il nome di cirri, strati, cumuli è 
nembi. i 

I cirri sono nubi bianche, senza ombre, esili, filamentose, 
somiglianti a piume. Esse si formano a grande altezza, e, per 
la temperatura molto bassa che regna in quelle regioni, si sup- 
pone che siano costituite di minutissimi cristalli di ghiaccio. 

Gli stratiî sono nubi disposte a strati orizzontali (e da 
ciò il loro nome) nelle regioni basse dell’ atmosfera, con poca 
diversità d’ombre e di luce. Il loro aspetto è quello di una 
nebbia vista da lontano; e si formano di preferenza la sera e 
la mattina durante la stagione autunnale. 

I cumuli sono nubi di forma globulare, oscure nella 
parte inferiore e lucenti nella superiore. Esse si formano di so- 
lito in una regione dell’ atmosfera, ove l’aria calda, che sale 
in alto, si dilata rapidamente: quest’aria allora si raffredda e 
il vapore d’acqua, di cui è carica, SÌ condensa. 
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I cumuli sono frequenti perciò in estate e sotto i tropici. 
I nembi sono nubi oscure, senza forme definite, a bordi 
stracciati, che denotano, essere nubi prossime a risolversi in 


pioggia. Esse di solito sono sintomo di cattivo tempo persistente. . 


Oltre queste forme tipiche, si distinguono altre forme inter- 
medie, cioè cirro-cumuli, cirro-strati, cumulo-strati, ecc. 


134 — Pioggia. — Quando le goccie d’acqua, che formano 
la nube, si fanno troppo grosse per rimanere sospese, cadono, 
costituendo la pioggia. 

La grandezza delle goccie varia secondo la velocità dei mo- 
vimenti dell’aria. Se l’aria è in- calma, ordinariamente la 
goccia ha un diametro di pochi decimi di millimetro. Se l’aria 
è dotata di un forte movimento, possono rimanere sospese goccie 
di dimensioni assai più grandi. Così è provato che basta una 
corrente ascensionale, la quale abbia la velocità di 3 metri al 
| secondo, per sostenere goccie del diametro di circa quattro mil- 
limetri. 


135 — Neve e grandine. — Quando infine la precipitazione 
del vapor d’acqua si compie al di sotto di zero gradi, l’ acqua 
si solidifica e si forma la neve o la grandine. 

La neve è costituita, come fa vedere il microscopio, dalla 
riunione di finissimi cristalli esagonali di ghiaccio, riuniti in 
stellette a 6 raggi, con diramazioni sempre ad angoli di 60° 

(fig. 79). La neve è la forma più 


7 comune sotto la quale precipita 

2 allo stato solido l’acqua conte- 
nuta nell’ atmosfera. 

(S i Una forma di precipitazione 

solida meno frequente è, invece, 

SL la grandine. Perchè essa possa 


I IE. formarsi occorrono speciali con- 
ci dizioni atmosferiche, 
210 (GS non tutte perfettamen- 
«lr te conosciute, e delle 
Fig. 79 quali non è facile as- 
segnare la ragione. Di 

solito la caduta della grandine è accompagnata da x; e. 80 

vento turbinoso e da potenti scariche elettriche. 

Quando si guarda colla lente un chicco di grandine sezio- 
nato (fig. 80), si vede al centro un nucleo di ghiaccio opaco 
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au 
(occludente, cioè, numerose bollicine d’ aria); attorno a que 
nucleo si osservano numerosi strati concentrici, meglio fra D- 
menti di strati, di ghiaccio trasparente. n 
In accordo con ciò, una delle più probabili SplESeZiI della 
grandine è la seguente. i 
È da ritenere, per molte ragioni, che una massa di vapor 
d’acqua possa restare sospesa nelle regioni fredde dell’atmo- 
sfera allo stato di soprasaturazione ($ 79), anche al di sotto 
della temperatura di zero gradi; e che le goccie, le quali in 
seguito possono depositarsi, si possano mantenere allo stato di 
soprafusione ($ 59), molto al disotto della temperatura del 
ghiaccio fondente. 
Ora, se in tali condizioni alcune delle goccie vengono a so- 
lidificarsi, formeranno cristalli di ghiaccio, i quali, venendo a _ 
contatto colle goccie soprafuse, le congeleranno, saldandole tra 
loro. Si avrà così la formazione del nucleo di ghiaccio — di costi- | 
tuzione irregolare —- che si trova nell’interno del granulo di 
grandine. Gli strati concentrici di ghiaccio trasparente, attorno 
al nucleo, possono essere dovuti a goccie d’ acqua soprafusa, che 
in seguito vengono a raccogliersi e quindi a congelare intorno — 
alla prima formazione solida. Si spiega così l’ aspetto a fram- — 
menti di strati, presentato dalla grandine: ogni frammento di 
strato sta a rappresentare una goccia. La forza che determina la 
riunione delle goccie al nucleo è di natura sconosciuta: molto 
probabilmente si tratta di azioni elettriche. 


| 
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OTTICA 


136 — Lo studio dei fenomeni da cui ci deriva la perce- 
zione a distanza delle forme e dei colori dei corpi, forma oggetto 
di quella parte della fisica, che vien chiamata ottica. 

Innanzi tutto, l’ esperienza più rudimentale ci insegna a 
distinguere i corpi che vediamo, in corpi luminosi, cioè visi- 
bili per se stessi, e in corpi oscuri, cioè visibili soltanto 
quando si trovano in presenza dei primi, nel qual caso si dicono 
illuminati. Così, ad esempio, è luminoso il sole, è illuminato 
un muro esposto al sole. 

I corpi luminosi sono anche detti sorgenti di luce, desi- 
enandosi col termine « luce » l’agente che li rende visibili. 

Vi sono corpi che possono essere attraversati dalla luce, 
e corpi che non la lasciano passare: i primi si chiamano tra- 
sparenti, i secondi opachi. 

Ma la trasparenza e l’opacità non sono mai assolute, e 
variano grandemente con lo spessore dei corpi: anche quelli 
più trasparenti, come l’ acqua, divengono opachi se hanno spes- 
sore molto grande; ed i più opachi, come i metalli, lasciano 
passare la luce, se ridotti a piccolissimo spessore. Le foglie 
d’oro che si ottengono con l’arte del battiloro, lasciano vedere, 
colorato in verde, il sole attraverso ad esse. 


Assorbimento, diffusione e riflessione della luce. 


137 — In una stanza tenuta perfettamente all’ oscuro fac- 
ciamo entrare — attraverso un piccolo foro praticato in un’im- 
posta — un fascetto di luce solare, il quale diviene visibile per 
i numerosi granellini di pulviscolo che illumina nel suo percorso. 
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Se sul cammino di questo fascio interponiamo un corpo ] 
per esempio un cartone annerito col nerofumo, vediamo il f 
luminoso terminare bruscamente sulla supeficio del cart 
mentre gli oggetti della stanza rimangono quasi invisibili 
dice quindi che il nerofumo assorbe quasi totalmente la 
che riceve. ") 

Se invece facciamo cadere il fascio su di un foglio di ca 
bianca, tutti gli oggetti della stanza si illuminano, come pe 
presenza di un oggetto luminoso, che in ogni direzione mi: 
luce. Diciamo allora che la carta bianca diffonde la luce. 
proprietà è posseduta, in maggiore o min 
grado, da ogni oggetto a superficie scal 
e non nera. «CI 

Se infine il fascio è o (fig. 81) ca 
su di una lamina lucida ben tersa, vedi 
mo che esso torna indietro in direzio 
or, e illumina soltanto gli oggetti che 
trovano sul suo cammino. Si dice che la lastra riflette la. 
luce. via 





Fig. 81 


138 — Corpi translucidi. — Fra i corpi che diffondono la " 
luce, bisogna distinguere quelli che la mandano dalla sola parte 
da cui la ricevono, come fa il cartone bianco, e quelli che in 
vece la inviano in tutte le direzioni, non solo dalla faccia — 
rivolta alla sorgente luminosa, ma anche dalla faccia cpaosi ” 
Questi ultimi corpi si chiamano translucidi: tali sono, ad es. 
il vetro smerigliato od opalino, l’ alabastro, la carta bianca, eee. | "e 
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Propagazione rettilinea della luce. 


139 — Abbiasi una piccola sorgente di luce, per es. un 


lume, e prendiamola di mira, da lontano, mediante un lungo — 
a] _ vi) 





Fig. 82 
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Riconosciamo subito che la visione ha luogo soltanto se 
l’occhio e la sorgente luminosa si trovano sul prolungamento 
dell’ asse. 

Quindi concluderemo che Za luce sî propaga în linea 
retta. 


140 — Ombra. — Avremo un’altra prova di tale propaga- 
zione rettilinea, ponendo una sorgente luminosa $ (fig. 83), di 
piccola estensione (puntiforme), di fronte ad una parete bianca 
PQ (schermo), e collocando fra lo schermo e la sorgente un 
corpo M opaco. Vedremo tosto disegnarsi sullo schermo una 





Fig. 88 


macchia oscura, l'ombra del corpo. Ora, se immaginiamo 
condotte dal punto luminoso S tante rette che si appoggino al 
corpo opaco, il luogo dei punti G, H..., in cui queste rette in- 
contrano lo schermo, è appunto il limite dell’ ombra. Il che 
vuol dire che la luce, nel propagarsi, segue delle rette che par- 
tono dalla sorgente. 

Le rette, come SH, che congiungono il punto luminoso S 
con un punto rischiarato, si chiamano raggi luminosi. Un 
raggio luminoso così definito non è niente di materiale, ma una 
pura concezione geometrica. 

Chiamasi poi pennello di luce un sottil fascio di raggi 
partenti da un punto luminoso. 


141 -- Penombra. — Una conseguenza della propagazione 
rettilinea della luce, è ni formazione delle penombre con sor- 
genti estese. 

Così, se davanti a un disco luminoso — la cui sezione è 
rappresentata da AB nella figura 84 — poniamo un disco opaco 
DC e uno schermo a' d', vedremo in ab una macchia circolare 
perfettamente oscura, e attorno a questa una corona circolare 
ab' ba', di oscurità degradante dal contorno interno ab a quello 
esterno a/ 5’, al di là del quale si ha luce completa. Ciò perchè 
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i punti interni al cerchio ab non ricevono luce da alcun punto 
della sorgente, e quelli compresi tra i cerchi ab ed a’ sor 
invece illuminati da una parte della sorgente stessa: Gel 


<A 








Fig. 84 , A 

punto c riceve luce da tutti i punti compresi tra E e A, non ne 

3 riceve invece affatto dai punti compresi tra E e B. di 
3 La regione ab, totalmente oscura, si chiama ombra por- 


tata; la parte sfumata, compresa fra i cerchi ab e a' V, si chiama, » 
penombra. Ora, quando il corpo opaco, come nel caso della 
figura, è più piccolo del luminoso, l’ ombra portata s’ impieco- 
lisce allontanando lo schermo, e diventa nulla al di là del punto 
in cui si riuniscono i raggi Aa e Bb, dopo il quale si_ha solo 
la penombra. Quando, invece, il corpo opaco è più grande di 
quello luminoso, l'ombra portata si ingrandisce sempre allon- 
tanando lo schermo. In ambedue i casi poi, la penombra si al- 
larga a mano a mano che cresce la distanza dello schermo dal 


corpo opaco. 


A 142 — Ecclissi. — Quanto abbiamo detto sulla produzione 
do delle ombre, ci spiega subito il fenomeno degli ecclissi. 

| Sia infatti AB il sole (fig. 85), e CD la luna, e immagi- — 
niamo le due superfici coniche ABVHXK ed ABIPQ, tangenti 
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13 Fig. 85 

», esternamente ed internamente al sole e alla luna. Si avrà om- 


bra nella porzione CVD del primo cono, e penombra in tutto 
il resto PCDVQ del secondo cono. 
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Ora, se la terra sarà investita dall’ ombra proiettata dalla 
luna, uno spettatore, che si trovi nel cono CVD, non vedrà 
affatto il sole; assisterà cioè ad un ecclisse totale di sole. 
Se' si troverà nelle zone PCVH e QDVK, vedrà soltanto una 
parte del sole, e l’ecclisse sarà parziale. Infine, se si troverà 
nel cono VH XK, vedrà il contorno del disco solare, e 1’ ecclisse 
sarà anulare. 

Gli ecclissi di sole avvengono in quei novilunii, in cui il 
sole, la luna, e la terra si trovano quasi allineati. 

Una spiegazione analoga si può dare per gli ecclissi di 
luna, che avvengono quando la luna entra nel cono d’ ombra 
proiettato dalla terra, ossia in quei plenilunii in cui sole, terra 
e luna sono quasi sopra una medesima retta. 





143 — Immagini date dai piccoli fori. Praticando un 
piccolo foro in una lamina sottile, la quale chiuda la finestrella 
di una camera buia, noi vediamo sopra uno schermo opposto 
al foro, un'immagine rovesciata degli oggetti luminosi o illu- 
minati posti all’ esterno. 

Ciò si spiega benissimo colla propagazione rettilinea della 
luce, e quindi ci dà di essa una nuova prova. 

Infatti, i pennelli di luce partenti dai diversi punti di un 
oggetto esterno e aventi per sezione comune il foro, cadendo 
sopra lo schermo, illuminano delle piccole aree di figura simile 
al foro, le quali costituiscono col loro insieme una figura simile 
a quella dell’ oggetto, ma capovolta, poichè i fascetti passando 
pel foro s’ incrociano. Quanto più piccolo è il foro, tanto più 
netta, ma meno luminosa, apparisce l’immagine. La forma di 
esso però può essere qualunque, tanto che, ad es., se l’ oggetto 
luminoso è il sole, la sua immagine è perfettamente circolare (se 
lo schermo è perpendicolare ai raggi, ed ellittica se obliquo), 
anche se il foro è triangolare, quadrato, ecc. 


Fotometria. 


144 — Giudizio del nostro occhio. — Ognuno di noi, dalla 
esperienza comune, è abituato a distinguere quando un oggetto 
è più o meno illuminato. Il nostro occhio però non ci consente 
di valutare senz’altro i rapporti tra le illuminazioni di due 
corpi, anche se identici. L'occhio ci permette soltanto di dire, 
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con buona approssimazione, quando è che due corpi — ident 
di forma e di colore, e posti vicini — sono «gualme 
illuminati 0, come dicesi scientificamente, quando è u 
la loro intensità di illuminazione, ossia la quantità di lu 
DI ricevuta dall’ unità di superficie. i 
fi Prendiamo, infatti, due sorgenti luminose (fig. 86); una 
costituita da una candela, e l’ altra da quattro candele; po 
À mole davanti ad una . 
stra di vetro smeriglia 
disposta verticalmente, è 
facciamo in modo, eon 
un opportuno tramezzo M, ) 
che la luce di ciascuna. 
sorgente non possa illu- 
minare che una metà del 
vetro stesso. Non sarà dif- — 
ficile, avvicinando o al-. 
i, Fig. 86 lontanando uno dei lumi — 

dal vetro, dare alle due 
bo metà 4 e B un’uguale illuminazione. Basta allora il più pie- 
Ù colo spostamento di uno dei due lumi, perchè l’occhio posto 

al di dietro avverta una diversità d’illuminaziene fra 4 e B. 
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G 145 — Legge delle distanze. — (Questa esperienza ci sic 
r anche che sorgenti diverse possono produrre la stessa illumi- sa 

È nazione, quando si scelgano opportunamente le loro distanze 

dallo schermo illuminato. Ag 


DI 


Ora, noi conveniamo — come è naturale ammettere — cai 
una sorgente, composta di » sorgenti luminose tutte uguali, sia 

n volte più intensa di ciascuna delle componenti, abbia cioè — 

una intensità luminosa, o potere illuminante, n volte — 

Do maggiore, inviando sopra l’ unità di superficie, a parità di di- 
stanza, una quantità di luce » volte più grande. Così, nell’espe- — 
rienza precedente, il secondo lume è quattro volte più intenso 
del primo, perchè è formato da quattro candele invece di una. 
Perciò l’ apparecchio della figura 86 può servirci per trovare 
come varii la illuminazione prodotta sopra uno schermo da una 
data sorgente, col cambiare della sua distanza da quello. A tale 
scopo, infatti, misuriamo le distanze dei due lumi dallo scher- 
mo, quando le due metà di esso sono ugualmente illuminate. 











Fa 


a 25 cm., l’altro è collocato a 50 cm.; e così via: che cioè, 
costantenente, la distanza dallo schermo del lume di intensità 
quadrupla, deve essere doppia della distanza dell’ altro, per 
produrre lo stesso effetto... 

Se il 2.° lume sarà formato di nove candele, troveremo che 
dovrà essere posto a distanza dallo schermo tripla di quella 
del lume di un’unica candela, per produrre uguale illumi- 
nazione. 

Dunque le intensità luminose di due sorgenti che 
illuminano ugualmente uno schermo, son proporzionali 
al quadrato delle rispettive distanze dallo schermo. 

E viceversa, siccome per la convenzione da noi fatta un 
lume di 4, 9, ecc. candele illumina lo schermo 4, 9, ecc. volte 
più intensamente di una candela alla stessa distanza, il risultato 
precedente si può esprimere anche dicendo che l'intensità 
d'illuminazione di uno schermo è inversamente pro- 
porzionale al quadrato della distanza dalla sorgente. 


146 — Misura delle intensità delle sorgenti. — Della legge 
delle distanze trae, partito la foftometria, che si propone di 
confrontare le intensità luminose di due sorgenti di luce. Se 
indichiamo con d, e d, le distanze delle sorgenti da uno schermo 
da esse ugualmente illuminato, il rapporto delle loro intensità 

2 
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di sarà dato da cn 
1, ? 


147 — Fotometro di Foucault. — Questo confronto si fa 
con strumenti chiamati fotometri. 

Alcuni di essi altro non sono che opportune modificazioni 
del semplice apparecchio da noi adoperato al $ 144, che è uno 
dei primi fotometri, quello del Bouguer. Fra le modificazioni 
di esso citeremo solo il fotometro di. Fowcault,.in cui la 
lastra di vetro è translucida per uno strato di latte disseccato, 
e il tramezzo non arriva sino alla lastra, onde le due metà di 
questa non siano separate da una. riga nera, che nuocerebbe per 
il giudizio della loro uguaglianza di illuminazione. 


148 — Fotometro di Bunsen. — Un fotometro differente fu 
ideato dal Bunsen. Su di un telaietto % (fig. 87) è teso un 
foglio di carta con una macchia di stearina nel centro. La mac- 
chia è più trasparente e diffonde la luce meno della carta non 
unta; e quindi, allorchè una pagina del foglio viene illuminata 
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da una lampada, la macchia appare da quella faccia più OSCUTA, | 
e dall’ altra più chiara, del resto del foglio. 


dall’ altra del foglio e guardiamo di fronte una delle pagine del 
medesimo, la macchia ci invierà la luce della sorgente che 
sta innanzi per diffusione, e dell’ altra per trasparenza. Allora, 
se ia pagina è illuminata più intensamente dalla sorgente che 
sta innanzi, la macchia sembrerà più oscura del fondo bianco 





Fig. 87 


non trasparente; se prevale invece l’ illuminazione della sorgente 


che sta dietro il foglio, la macchia apparirà più chiara del fondo. 


| ; Se però portiamo le due sorgenti l’ una da una parte, l’ altra 






Essa non sarà più visibile e si confonderà col fondo, quando 


le illuminazioni prodotte sulle pagine del foglio dalle due sor- 
genti siano uguali. Basterà allora leggere sulle guide, su cui sono 
mobili le due sorgenti (fig. 87), le loro rispettive distanze dal 
foglio, e il rapporto dei quadrati di tali distanze ci darà, per 
quanto si è detto, il rapporto delle intensità delle sorgenti stesse. 


149 — Sorgenti campione. — Per misurare le intensità, 0 
poteri illuminanti, delle sorgenti di luce, occorre scegliere, come 
per la misura di ogni altra grandezza, una conveniente unità. 

> Per gli usi scientifici è stata proposta ed accolta, nel con- 
gresso! degli elettricisti del 1884, l’unità di luce Violle, cioè 
la luce emessa normalmente dalla superficie di un cen- 
timetro quadrato di platino alla temperatura di. soli- 
dificazione. 

i Nella pratica si adoperano altre unità più facilmente ripro- 


l’ unità di luce adottata dalla Società elettrotecnica tedesca, ece. 





ducibili: la candela inglese di spermaceti, la lampada Carcel sj 
. ad olio di colza, la lampada Hefner ad acetato di amile, che è © 
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Però, nel congresso tenutosi a Ginevra nel 1896, si stabilì 
di adottare, per gli usi industriali, quale unità di luce, la 
candela decimale, che si definì come un ventesimo della 
unità Violle. Espresse in candele decimali, le altre unità 
valgono: Candela inglese 1,14 — Carcel 9,62 — Hefner 0,885. 


150 — Splendore. — Ora, due sorgenti che presentino alla 
misura fotometrica la stessa intensità, possono differire perchè 
posseggano superficie diverse. Così, una reticella Auer può avere 
la stessa intensità luminosa di una lampada elettrica a incan- 
descenza, pur essendo le due lampade di superficie fra loro 
molto diverse. 

Quindi si è chiamato splendore di una sorgente, l’in- 
tensità luminosa dell'unità della sua superficie. Così, 
se 1 cm? di una reticella Auer ha l’intensità di 2 candele, di- 
remo che lo splendore di quella reticella è di 2 candele. 

Dalla definizione data risulta che, se si conosce 1’ intensità 
luminosa i di una sorgente di superficie q, il valore del suo 


splendore s è dato da s = e purchè naturalmente 1’ intensità 


della sorgente sia la stessa su tutta la superficie. 


151 — leggi del coseno. — Ora, lo splendore di una sor- 
gente è differente per la luce emessa nelle varie direzioni. 

Osservando, infatti, un 
piano uniformemente illu- 
minato — ad esempio un fo- 
glio bianco — mediante un 
lungo tubo di cartone an- 
nerito dell’interno (fig. 88), 
troviamo che, comunque si 
inclini il tubo rispetto ad 
esso, l’ occhio riceve sempre 
un'impressione luminosa - 
gqualmente intensa. Ora, 
quando il tubo è pendicola- 
re al foglio, riceviamo la 
luce da un’area uguale alla 
sezione retta S del tubo; e 
quando invece l’asse r di 
questo fa un angolo « colla normale x al foglio, la superficie 





che ci invia la luce è S' = sp Chiamando @ la quantità 


cos x 














eguale di luce inviata nei due casi, quella che invia Pu 
di area è, nel primo caso, 3) e nel secondo i >= n. cosa, 
| cioè uguale alla quantità di luce da essa inviata nel primo caso, 
9 moltiplicata per il coseno dell’ angolo formato dai raggi con la” 
normale alla superficie, angolo che dicesi di emissione. 
Dunque lo splendore di una sorgente nelle varie di- 
Ù rezioni è proporzionale al coseno dell'angolo di emis- 
y sione. ur, 
) Secondo una legge perfettamente analoga a questa varia pure È 
l’ intensità di illuminazione di uno schermo, al variare dell’ an- 
golo formato con la sua normale dai raggi che lo col pistoia 
angolo che dicesi d'incidenza. o; 
Se, infatti, immaginiamo ora un fascio di raggi paralleli — «Hi 
ad r (fig. 88) e diretti entro il tubo verso S, la quantità di luce * 
è la stessa tanto sulla sezione retta S, come sulla sezione obli- 
qua $S'; e quindi, analogamente a quanto si è dimostrato > Co 
| la quantità di luce che arriva sull’ unità di area della sezione 
a obliqua è uguale a quella che arriva sull’unità di area della — 
sezione retta, moltiplicata pel coseno dell’ angolo d’incidenza. | 
Ossia, l’ intensità di illuminazione di uno schermo è, al 
parità delle altre circostanze, proporzionale al coseno. 
dell’angolo d'incidenza dei raggi. 
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152 — Confronto di sorgenti di colore diverso. — SS 
quanto abbiamo detto sul confronto di due sorgenti si può bene ; 
Y applicare quando esse abbiano ugual tinta. Ma i vari lumi usati 

È ‘nella pratica emettono ciascuno luce di un colore speciale, come — 
° sì riconosce dalla colorazione degli oggetti circostanti. 
- i Per ciò, un esatto confronto delle intensità luminose riesce 
impossibile. Infatti, osserviamo sullo schermo bianco C D (fig. a 
le ombre dell’ asticella s, date dai 

due lumi L ed I di tinta diversa. —_ 

L In corrispondenza dell’ ombra db 
lo schermo è illuminato solo dal. 

lume L, e in corrispondenza del- rad 

(#1 l'ombra a solo dal lume 7. Dispo- > 
nendo opportunamente i due lumi, — 
si potranno portare le due ombre 
Fig. 89 vicine; ma si vedrà che la loro . 

differenza di colore impedisce di giudicare se le porzioni « è dA 
dello schermo sono ugualmente illuminate. 
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Ne segue che il confronto delle intensità di due sorgenti 
presenta una difficoltà grandissima, allorchè la loro luce non 
ha la stessa tinta. 


Riflessione. 


153 — Abbiamo visto già ($ 137) che, quando un fascio di 
raggi luminosi incontra uua superficie levigata, il fascio cambia 
direzione tornando indietro, almeno parzialmente; si ha, cioè, 
il fenomeno della riflessione. 


154 —- Leggi della rifiessione. — Il raggio luminoso A B 
(fig. 90), che arriva alla superficie separante i due mezzi (su- 
perficie riflettente), si chiama raggio incidente, e il raggio 
BD, che ritorna indietro dalla 
superficie stessa, si chiamaraggio 
riflesso. E così gli angoli è ed 
r, che questi due raggi formano 
con la normale BN alla super- 
ficie riflettente, si chiamano ri- 
spettivamente angolo di inci- 
denza e angolo di riflessione. 

Data la direzione dei raggi incidenti, quella dei raggi riflessi 
è determinata dalle seguenti leggi: 63; 

1.3 Il raggio incidente, il * 
corrispondente raggio rifles- 
so, e la normale alla super- 
ficie riflettente nel punto di 
incidenza giacciono in un 
medesimo piano. 

2. L'angolo di riflessione 
è uguale all’ angolo di inci- 
denza. 

Possiamo fornire la prova 
sperimentale di queste leggi con 
l'apparecchio della figura 91. Esso 
è costituito da un cerchio gra- 
duato, al centro del quale è posto 
uno specchietto piano, s, perpen- 
«dicolare al cerchio stesso. ° Fig. 91 

Intorno al centro sono mobili due alidade m ed e, portanti 





Fig. 90 








° rispettivamente, all’ estremità scorrevole lungo la periferia del 
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cerchio, le piastrine p e c traversate ciascuna da un piccolo foro. 
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Questi fori e il centro dello specchio determinano un piano 
parallelo a quello del cerchio graduato. | 
Facciamo cadere sullo specchietto mobile ausiliario s', por-. 
tato dall’alidada #m, un fascetto di raggi paralleli, e giriamo 
quello specchietto in modo che il fascio riflesso passi per il 
foro della piastrina p, e giunga al centro dello specchio s: allora, 
girando l’ alidada e, troveremo una posizione per la quale il 
fascio riflesso passa pel foro della piastrina c: Pel modo con” 
cui è costruito l’ apparecchio, ciò indica che il raggio incidente, 
il raggio riflesso e la normale allo specchio s nel punto di in-. 
cidenza giacciono nel medesimo piano. «i 
Re Di più si trova sempre che l’ arco compreso fra. le due ali- 
È dade è diviso in parti uguali dalla normale alla superficie ri 
| flettente; ossia, che l'angolo d'incidenza è uguale all’ angolo dl i 
; riflessione. 
Ro La dimostrazione ora data delle leggi della riflessione cl 
Re. permette di stabilire se esse sieno rigorose o solo approssimate,. s 
| non potendosi, nelle esperienze fatte in quel modo, determinare 
con molta esattezza le direzioni dei fascetti di luce. Vi ha un’altra 3 
| dimostrazione diretta, che consente una pre- 
cisione molto maggiore, ma non la riferire- 

“N mo; chè tutto quanto vedremo, trattando 
degli specchi piani e sferici, è una prova 


Jo 
SP 
fe: 
+ dell’ esattezza delle leggi suddette. 


155 — Costruzione del raggio riflesso. 

Fig. 92 — Dato dunque un raggio @I (fig. 92) in- Ro. 

cidente su di una superficie riflettente, sarà. ” 

facile determinare il raggio riflesso. Basterà condurre la nor-. E. 

e male NI alla superficie nel punto di incidenza e costruire, nel 
piano QIN, determinato dalla detta normale NI e dal raggio. DE 
incidente, dall’ altra parte di questo, un angolo NI eguale. 

all’ angolo di incidenza QIN: IR sarà il raggio riflesso. 


156 — Spiegazione della diffusione. — Quando una super- a 
ficie non è perfettamente levigata, vuol dire che essa è rico- 
perta da un numero grandissimo di scabrosità, più o meno 
visibili, costituite da faccie aventi, in ogni piccola porzione 
della superficie stessa, direzioni differentissime. Quindi se la. | 
luce cade su di una superficie siffatta, anche in una sola dire-. 
zione, sì avranno raggi riflessi in ogni senso, che daranno luogo 
, alla diffusione ($ 137). 


a) 








Specchi piani. 


157 — Chiamasi specchio una superficie levigata, la quale 
riflette la luce senza diffonderla. Se la superficie è piana, lo 
specchio dicesi piano. 

Disponiamo davanti ad uno spec- 
chio piano $S P (fig. 93) un punto 
luminoso 4; e consideriamo, tra i 
varii raggi partenti da esso, quelli 
che incontrano lo specchio e che 
giacciono nel piano del foglio. Sarà 
facile disegnare di ciascuno di essi 
il corrispondente raggio riflesso, se- 
guendo la costruzione indicata nel 
$ 155. I prolungamenti dietro lo specchio, di tutti questi raggi 
riflessi, s' incontrano in uno stesso punto X, simmetrico di A 
rispetto allo specchio. 

Infatti, per uno qualunque di questi raggi, ad esempio AM, 
il piano individuato dal raggio e dalla normale MN allo spec- 
chio, è il piano del foglio. Dunque (per la prima legge) il 
raggio riflesso RM deve trovarsi in questo piano, ed il suo 
prolungamento MK incontrerà perciò in un punto X la perpen- 
dicolare A.P, condotta da A allo specchio. Ora il triangolo AMK 
è isoscele, poichè l angolo K AM è uguale ad i, e l’ angolo 
AKM è uguale ad r che per costruzione è pure uguale ad è. 
La retta MP, essendo perpendicolare alla base di questo trian- 
golo isoscele, la divide per metà: quindi PA = PX, cioè K è 
simmetrico di A rispetto alla superficie riflettente. 

Tale dimostrazione si può ripetere per ogni altro raggio 
del piano della figura, e similmente pei raggi di ogni altro 
piano passante per A X; dunque si può concludere che, în uno 
specchio piano, i raggi incidenti inviati da un punto 
danno luogo a raggi riflessi, formanti un cono avente 
per vertice un altro punto, simmetrico del primo ri- 
spetto al piano dello specchio. 





198 — Immagini virtuali. — Un osservatore potrà dunque 
ricevere i raggi riflessi, solo quando il suo occhio O sia nel 
cono che ha per vertice X e per base lo specchio (fig. 94) e 
avrà allora l’ illusione che i raggi provengano dal punto X, 
poichè — come in seguito vedremo meglio, studiando 1’ occhio — 
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i raggi che provengono da un punto fanno vedere il punto 
sì trova, e i raggi riflessi arrivano all’ occhio, come se | 
nissero dal punto K. 
"o Il punto luminoso che si vede in XK, si chiama imma gine 
OR punto A, e si dice essere una 
magine virtuale, perchè è p 
di concorso dei prolungame 
ideali dei raggi riflessi e non 
reali raggi ritlessi. 
Se davanti allo specchi 

- trova un oggetto qualsiasi, x 

pi 4a SI ite a dire un insieme di punti, 0g 
! Sd pol è 9° no di essi avrà la sua immag 








è “SSR; virtuale; e l’ insieme di ques e) 
| AO formerà l’intera immagine vit 
SK tuale dell’ oggetto. sO 

Fig. 94 E siccome i punti simo 


i. rispetto a un piano, dei punti. 
una data figura formano una figura uguale ma non sovrappo- 
nibile, che dicesi simmetrica della prima rispetto al piano, 
possiamo dire che l’immagine virtuale di un oggetto 
uno specchio piano è simmetrica dell’oggetto, rispetto 
al piano dello specchio; ed è virtuale. @ 


159 — Spostamento dell’ immagine per rotazione dello a 
I specchio. — Se lo specchio cambia posizione, si sposta anche 
l’immagine. Se lo specchio ruota intorno ad un asse situato 
nel suo piano e perpendico- 














lare al piano del foglio, nel 
quale supponiamo sia si- 
tuato il punto luminoso A a 
(fig. 95) avremo le immagini i (ai 3 
a A" ece., corrispondenti > Did I 
e. alle posizioni SS, S”.S', ecc. | (a ali: 0 
I dello specchio. Queste im- 9 A ST 
magini sono collocate tutte eee, 
sopra la circonferenza di un 0 
cerchio, avente per centro il Fig. 95 


punto O in cui l’asse è ta- a 
gliato dal piano del foglio, e per raggio 0 A. Infatti, essendo i 
. triangoli MOA, MOA' uguali, ed uguali pure i Ta ingr M' 0 A, 
| M'OA", risulta 0A = 0A4'— 0A4"..... “a 


Chiamando < 1’ angolo 40$, si ha: A404'= 2i; 
e indicando con 8 l'angolo S0S' di cui ha ruotato lo specchio, 


A0S' = +8} 400: 


quindi A4'0A" = AOA"” — AOA' = 2, +28 — 2i = 28. 


Ma A4'OA” è l’ angolo di cui ha girato l'immagine del punto 
A, dunque: l'angolo di cui ruota l’immagine di un punto 
fisso è doppio di quello di cui gira lo specchio. 

Un’importante applicazione di questo principio è quella di 
rendere apprezzabili e misurabili dei piccoli spostamenti. 


Specchi sferici. 


160 — Si chiamano specchi sferici quelli la cui superficie 
riflettente è parte di una sfera. Si distinguono in concavi e 
convessi, a seconda che la superficie speculare è rivolta verso 

il centro C (fig. 96), oppure 





F verso la parte opposta M 

ni (fig. 97). 

RETI Gs "È Per il nostro studio 

\ rappresenteremo gli spec- 
chi sferici mediante la loro 


Fig. 97 


sezione con un piano (il 
piano del foglio) passante per il centro C della sfera di cui fa 
parte lo specchio e per il punto di mezzo, o vertice, della ca- 
lotta da cui è costituito, sezione che è un arco di cerchio mas- 
simo, cioè avente per raggio il raggio della sfera. Il vertice della 
calotta è il punto di mezzo V di quest’ arco, e si chiama vertice 
dello specchio; la retta CV, asse principale dello specchio: 
ogni altra retta passante per il centro dello sfera, asse secon- 
dario dello specchio stesso. 


161 — Proprietà degli specchi concavi. — Noi ci limiteremo 
al caso in cui la superficie riflettente BB (fig. 98) sia una pic- 
cola parte dell’ intera superficie sferica, cioè abbia piccola aper- 
tura, intendendosi per apertura dello specchio l’ angolo e, 
compreso tra le rette che vanno dal centro C dell’ arco sezione 
agli estremi di questo. 

Sia davanti ad uno specchio concavo BB (fig. 99) un punto 


luminoso A sull’ asse principale, e costruiamo il raggio riflesso 


spettante al raggio incidente A B. 
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Poichè la normale in un punto B della sfera non è 
che il raggio BC della sfera stessa, il detto raggio riflesso : 
(S 155) la retta BA’ formante con BC un angolo uguale ad.. 










Fig. 98 Fig. 











Siccome BC è la bisettrice dell'angolo ABA', essa, nel trian- 
Ù4 golo AA'B, dividerà il lato opposto in due parti, AC e n o 
proporzionali ai due lati AB e 4'B, onde 


A B FRAZ, 


A'B fa AC ‘fee 


Re 





v-. Poichè lo specchio è di piccola apertura, AB è prossima: 
mente uguale ad AV, e 4’B ad A'V; per cui si potrà scriv 








AV SGLAOS 
AV ZI 
Ora, 
AC=AV— CV, A4'C=CV—- A'V; 


e indicando con A il raggio CV della sfera, e con p e qi î seg- 
menti AV e A'V, n 


de —p_—k, Aha 









Quindi, sostituendo nella proporzione (1), si otterrà 


po pela vl gi LI 

k_q q 
da cui, liberando dai denominatori e dividendo ambo i mem 
per pg R: 

rd g 

;- 37 SI 


E, dA 
Ossia, la distanza q di A’ da V dipende soltanto dell val 
‘pe di BR e non dall’inclinazione del raggio sullo spec 





Sp 


Perciò ogni raggio partente da A, che cada sullo specchio 
BB di piccola apertura, darà per riflessione un raggio che in- 
contra l’ asse principale nel punto A': ossia A4' sarà l’ imma- 
gine di A o anche, come si dice, il fuoco di A. Se A' fosse 
il punto luminoso, 4 sarebbe la sua immagine, o il suo fuoco: 
i punti A, A4' sono dunque immagine, o fuoco, uno dell’ altro 
e perciò si chiamano fuochi coniugati. 

Se il punto luminoso non è sull’asse principale, ma in 
E (fig. 100), non molto lontano 
dall’ asse, conducendo l’ asse 
secondario EC, si possono ri- 
petere per questo punto di que- 
st’asse tutte le considerazioni 
fatte per il punto A dell’ asse 
principale. Si troverà quindi 

Fig. 100 che i raggi partiti da X dànno 
luogo a raggi riflessi passanti tutti per un punto £', posto 
su EC. 

Quando avremo perciò davanti allo specchio un oggetto, 
di ogni suo punto si formerà un'immagine: l’ insieme di queste 
costituirà l’emmagine dell’oggetto. 





ee 


162 — Fuoco. — Quando si conosca la distanza p di un 
punto luminoso situato sull'asse principale, o su di un asse 
secondario, si può calcolare la distanza q dell'immagine dal 
vertice dello specchio, o dal punto in cui l’asse secondario in- 
contra lo specchio, mediante la formula 

1 dl 9 
ii ie 
p q È 
1 
Se p ha un valore molto grande, ri sarà quasi nulla; per- 


ciò la formula si ridurrà allora praticamente a 





donde 


q=> 





Perciò, quando arrivino sullo 

Fig. 101 specchio raggi paralleli all’ asse 
principale, i raggi riflessi andranno a passare per un punto F 
del medesimo (fig. 101), collocato a metà del raggio CV. Un tal 





Ce ho 
















punto dicesi fuoco principale, o anche, semplicamiGaial 
dello specchio concavo, e la sua distanza F V dal vertice. 
; specchio distanza focale. Se cadono sullo specchio raggi | 
i ralleli ad un asse secondario, i raggi riflessi si riuniscono 
TI punto di mezzo del raggio geometrico dello specchio, para 
Ti, ai medesimi, punto che dana fuoco per quell’asse second 

Possiamo trovare sperimentalmente la posizione del 
esponendo uno specchio concavo ai raggi del sole, i quali. 
00 possono ritenere come paralleli. Mediante un piccolo schermé 
Ba” sì trova la posizione in cui i raggi riflessi formano il cire 
luminoso minimo e si riconoscerà che si trova a metà 
raggio dello specchio parallelo ai raggi solari. 


163 — Immagine reale di un punto. — Se il punto lu 


È Sì È 1 g DS 
minoso non è molto lontano dallo specchio, i non è più 


v trascurabile: e se il punto va avvicinandosi allo specchio, 
de. 1 «Th 
aumenta, e quindi per la (2) Co diminuisce, ossia q cresce. 


Dunque, quando il punto luminoso si avvicina allo specch 
l’ immagine se ne allontana. Quando il punto luminoso . 
giunto nel centro C, si ha 


pih, e quindi q= R, 
cioè l' immagine coincide col punto stesso. 
Continuando il punto luminoso ad avvicinarsi allo specchi 0, 


198 l’ immagine, che fino allora era più vicina allo specchio del 
® punto stesso, passa al di là di questo: infatti 


spa 
Sep, <BR; e--se pe<_h, q> Rei 


Quando il punto luminoso sia giunto nel fuoco, 


MI dia 
D= Gg: e quindi eri 






| e perciò g = 00, ossia i raggi riflessi sono paralleli fra loro. 
DIGA In tutti questi casì i raggi riflessi si incontrano effettiv 
mente e perciò l’ immagine si dice reale ed è davanti 
specchio. 





164 —- Immagine virtuale di un punto. — Se infine la di- 
stanza del punto dallo specchio diviene minore della distanza 


focale, p sarà minore di gg: 84 risulterà perciò negativo. 


Ciò indica che i raggi riflessi sono divergenti e che i loro 
prolungamenti si incontrano dietro allo specchio, ad una di- 
stanza q da questo. In tal caso 1’ immagine, formata, come negli 
specchi piani, dal concorso dei prolungamenti ideali dei raggi 
riflessi, sì dice virtuale. 


165 — Costruzione dell’ immagine di un punto. — È facile 
costruire graficamente l’immagine di un punto A (fig. 102) si- 
tuato fuori dell’ asse principale. 

Si conduca, infatti, da 4 
un raggio AM passante per il 
centro C. Poichè questo raggio 
è normale allo specchio, si 
rifletterà tornando su sè stesso. 
Un secondo raggio A N, con- 
dotto da A parallelamente al- 
l’asse principale dello specchio, 
darà un raggio riflesso passante 
pel fuoco F. Il punto A' d’ incontro dei raggi riflessi MA ed 
NF, sarà l’immagine del punto luminoso 4. 





Fig. 102 


166 — Immagine di un oggetto. — Le immagini di oggetti 
di forma piana, date dagli specchi sferici, risultano pratica- 
mente simili agli og- 
getti stessi, qualora gli 
specchi siano di pic- 
cola apertura, e i raggi 
incidenti siano poco in- 
clinati sull’asse princi- 
pale. Perciò è facile 
costruire tali immagini 
geometricamente, cer- 
cando soltanto quelle 
di alcuni punti di rife- 
mento. 

Così, ad esempio, si otterrà l’immagine di un segmento di 
retta AB (fig. 104), costruendo soltanto le immagini A' e B' dei 
suoi estremi. Il segmento A’ B' sarà l’immagine totale. 





Fig. 103 
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E se il segmento A B poggia perpendicolarmente sull’ asse 
principale dello specchio (fig. 103), basterà costruire la ssi 


immagine B' dell’ estremo B che non è sull’ asse, e da - 
condurre la perpendicolare 4’ B' all’ asse medesimo. 


167 — Rapporto tra l’immagine e l'oggetto. — Per la. 
similitudine dei triangoli ABC, A4'B'C (fig. 103) si ha: 





A' B' A'C 


x AB TA 40° 





6, 


A 
£ 


e quindi per la (1) del $ 161 
A'B' ° V q 


TB a o ea 





Ciò mostra che Ze dimensioni omologhe, cioè le così | 
dette grandezze lineari, dell'immagine e dell’ oggetto. d 
| stanno tra loro come le relative distanze dal vertice | | 
dello specchio. 
Quando l’ oggetto è lontanissimo, il rapporto "ai è picco- | 

» lissimo, e quindi l’ immagine, che è pochissimo più lontana 
dallo specchio del fuoco principale, è piccolissima. Avvicinan- 

È dosi l’ oggetto allo spee- 
chio, l’immagine si avvi- 
cina al centro (fig. 104) e 
si ingrandisce, perchè di- 
minuendo p, 9g creoli 





» quindi il rapporto LU 
i aumenta. da 
; Fig. 104 Quando l’oggetto ar 


riva al centro, l’ imma- 
gine vi arriva pure ed è grande quanto l’ oggetto, perchè “lt 
Prep P: 
Quando l’ oggetto passa tra il centro e il fuoco, l’ rig vi 
gine passa al di là del centro e diventa più grande dell’ og- — 
getto (fig. 105), e tanto più grande, quanto più questo si avvici na 
al fuoco, perchè allora q è maggiore di p e cresce sempre al Ò 
diminuire di p. Allorchè l’ oggetto è vicinissimo al fuoco, ma % 
sempre a una distanza maggiore di questo dallo specchio, l'i im- } 
magine è lontanissima e grandissima. 
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Finchè l’ oggetto è più lontano dallo specchio del fuoco, 
l’immagine è sempre reale e rovesciata, come mostrano le 
figure 104 e 105. 

Per vedere queste immagini, 
che sono davanti allo specchio, 
come l’ oggetto, bisogna che l’oc- 
chio si trovi in posizioni oppor- 
tune, e cioè dentro agli angoli op- 
posti al vertice degli angoli for- 
mati dalle rette che vanno da egni 
punto dell’ oggetto ai limiti dello 
specchio, angoli entro a cui si Fig. 105 





. trovano i raggi riflessi. 


Quando l’ oggetto, coll’ avvicinarsi allo specchio, oltrepassa 

il fuoco, i raggi riflessi, corrispondenti ai raggi incidenti che pro- 
vengono da ogni punto 
dell’ oggetto, sono diver- 
genti, si incontrano i loro 
prolungamenti ideali die- 
tro lo specchio, cioè la 
immagine è virtuale e 
diritta, come mostra la 
figura 106. Questa imma- 
Fig. 106 gine è lontanissima e 

grandissima quando l’ og- 

getto è ancora vicinissimo al fuoco; e va avvicinandosi allo 
specchio e impicciolendosi a mano a mano che l’ oggetto si 





‘avvicina allo specchio stesso, rimanendo però sempre più’ lon- 


tana dallo specchio dell’ oggetto e più grande di questo. 


168 — Verifica sperimentale. — Questi risultati, nel caso 
delle immagini reali, si mostrano facilmente portando davanti 
ad uno specchio con- 
cavo S una candela A 
e raccogliendone l’ im- 
magine 4’ su di uno 
schermo come mostra 
la figura 107. 

La candela e lo 
schermo si possono far 
scorrere lungo un rego- 
lo diviso, che permette | Fig. 107 
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di valutare le loro distanze dal centro dello specchio. ( 
distanze verificano sempre la formula (2). a 


Pie 









169 — Specchi convessi. — (Quando la superficie speci 
è convessa, se l’ apertura dello specchio non è troppo 
i raggi incidenti, 
partono da uno stes 
punto A (fig. 10é 
dànno luogo a ré 
riflessi, i quali prol 
gati passano per u: 
condo punto 4', 





























del primo. 
% Così, ad un fasc 
Fig. 108 di raggi incidenti 


ralleli all’ asse principale dello specchio (fig. 109), corrispone 

da un fascio di raggi riflessi, i cui prolungamenti si vanno a 

x contrare in un punto F, situato a metà del raggio dello spec- 

chio e designato anche in questo caso col nome di fuoco. 

Uno specchio convesso non può dare che immagini virtuali, 

giacchè i raggi che cadono divergenti sullo specchio dà 

luogo a raggi riflessi | 

L più divergenti di quelli 

i incidenti. Le costruzio- 

ni geometriche — che È VALI 

va si fanno in modo a- ERI 

nalogo a quello degli oneri 

specchi concavi — pro- bl 
vano che queste im- 
Uk. magini virtuali sono 
sempre diritte, più pic- 
cole dell’ sporto, più 
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dei due mezzi, cioè segue nel secondo mezzo una retta 0 che 
non è per diritto con SO. 

La deviazione di un raggio nel passaggio da un mezzo ad 
un altro dicesi rifrazione. L’ angolo i, che il raggio inci- 
dente SO fa colla normale ON alla super- 
ficie di separazione, dicesi angolo di in- 
cidenza, e l’ angolo r, che il raggio ri- 
fratto OR forma colla normale stessa, si 
chiama angolo di rifrazione. 


N 


171 — Leggi della rifrazione. -— Per in- 
dagare le leggi della rifrazione, possiamo ser- 
virci dell'apparecchio mostrato dalla fig. 111. 
Una vaschetta cilindrica ANBN', piena a 
metà di acqua, è fissata su di un cerchio graduato verticale XX", 
per modo che il suo asse passi per il centro di quel cerehio e sia 
perpendicolare al suo piano. Due piastrine metalliche I ed ®, 
portate da due alidade, hanno cia- 
scuna un foro, attraverso il quale 
può essere inviato un raggio di luce. 
Entrambi i fori si trovano in uno 
stesso piano verticale parallelo a 
quello del cerchio graduato e pas- 
sante per il punto di mezzo C della 
vaschetta, qualunque sia la posizione 
delle alidade. 

Per fare un’ esperienza si fissa 
in una posizione qualsiasi l’ alidada 
che porta la piastrina /, e, mediante 
un piccolo specchio M, si dirige un 
fascetto. di luce attraverso il foro 
della lastrina medesima, per. modo 
che la direzione del fascio passi pel 
punto di mezzo © dell’ asse della vasca. Si riesce allora per 
tentativi a disporre l’ altra alidada in modo che il raggio ri- 
fratto passi per il foro della piastrina &R. Ciò vuol dire che: 

Il raggio rifratto giace sempre nel piano indivi- 
duato dalla norinale e dal raggio incidente. 

Dirigendo ora la prima alidada verticalmente, cioè perpen- 
dicolarmente alla superficie dell’ acqua, si vede che l’altra deve 
esser disposta anch’ essa verticalmente perchè il raggio rifratto 
passi pel foro della piastrina £. Ciò prova che, quando il 











Fig. 111 
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raggio incidente è perpendicolare alla superficie di sep 
zione dei due mezzi, il raggio rifratto ha la stessa direzion 
quello incidente, cioè vi ha passaggio della luce dall’ uno 
l’ altro mezzo senza cambiamento di direzione del raggio,os 
senza rifrazione. AIl’ uscita dalla vaschetta non vi sarà quine 
rifrazione, qualunque sia la direzione della prima ‘alidada, 
perchè il raggio rifratto, venendo dal centro, incontra la super- 
ficie della vasca perpendicolarmente; perciò la direzione della 
seconda alidada indica, in ogni caso, la direzione che ha il 
raggio rifratto dentro l’ acqua. Ripetendo poi l’ esperienza. con. 
angoli d’ incidenza differenti, misurando sul cerchio gli angoli 
formati dal raggio incidente e dal raggio rifratto e leggendo 
sulle tavole trigonometriche i seni corrispondenti, se i due. 
mezzi rimangono invariati si trova che: 
Il rapporto dei seni dell’ angolo di incidenza e del- 
l’angolo di rifrazione, si mantiene costante al variare © 
dell’ angolo d’ incidenza. di 
Al valore di questo rapporto costante si è dato il nome di 
indice di rifrazione relativo ai due mezzi. Di solito si 
indica colla lettera n; e si rappresenta quindi la 2° legge della | 


rifrazione colla ra > ATI 
$ i 





sen i SU] 
=. (4) 
sen r due. 
v a | 
172 — Luce bianca e luce monocromatica. — L’ esperienza — 


ora descritta si fa ordinariamente adoprando per raggio inci- 
dente un fascetto di 
raggi solari, cioè di 
luce bianca. IL 
Ma allora, osser- 
vando bene il raggio i 
rifratto, si vede che il 
fenomeno non è così 
semplice come risulta 
dalla legge enunciata. 
Facciamodifatti cadere | 
un fascio di raggi so- 
lari entrante in una 
camera buia per una | 
stretta fessura sopra. 
una delle faccie laterali di un prisma di vetro P (fig. 112), 
disposto in modo che i suoi spigoli sieno paralleli alla fessura, 
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Fig. 112 
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e raccogliamo il fascio dei raggi rifratti sopra uno schermo $. 
Vedremo che sullo schermo non si disegna già una riga bianca, 
ma una fascia allungata R V, che presenta tutti i colori del- 
l’ iride. Ciò dimostra che il fascio di raggi bianchi, nel rifran- 
gersi, si è sparpagliato in un ventaglio di luce di diversi colori. 
Tal fenomeno si chiama dispersione della luce e la fascia 
luminosa .R V dicesi spettro. 

Tra i colori così ottenuti, sette principali se ne distinguono, 
nell’ ordine seguente: 

rosso, aranciato, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. 
I raggi meno deviati sono i rossi, i più deviati sono i violetti. 

Ora pratichiamo nello schermo $S un foro, in corrispon- 
denza di un colore, per esempio del verde, e facciamo cadere 
il fascetto di raggi che ne esce, sopra un secondo prisma P' 
posto al di là del detto schermo come mostra la figura 113. 
Osserveremo su di un secondo schermo $”, posto al di là dello 
schermo S, che il raggio rifratto non si allarga più sensibil- 
mente a ventaglio, e che la luce emergente dal secondo prisma 
è ancora verde come l’ incidente. Ora se, girando un poco il 
prisma P, facciamo cadere sul prisma P'. sotto lo stesso angolo 
di incidenza, prima i raggi rossi, poi i turchini, troveremo che 
questi sono deviati dal secondo prisma più di quelli. 





Fig. 113 


Tali esperimenti ci dicono che un raggio di luce bianca 
risulta dalla sovrapposizione di raggi di colore differente, i 
quali restano diversamente deviati per il passaggio da un mezzo 
ad un altro. E ciò equivale a dire che l’ indice di rifrazione 
relativo a due mezzi varia a seconda della specie dei raggi che 
sì considerano. 

Quando dunque si dà il valore dell’ indice di rifrazione 
bisogna indicare la specie di raggi a cui si riferisce. 

Una luce, i cui raggi non si sparpagliano nella rifrazione, 
cioè, in cui la rifrazione non è accompagnata dal fenomeno 
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fi della dispersione, o, come si dice anche, della decomposizione 
178 


sì dice semplice o monocromatica. a 
Si ottiene, ad esempio, luce sensibilmente monocromati( 
" gialla mettendo un po’ di sal comune in una fiamma ad aleoo 


o nella fiamma non luminosa di un becco Bunsen. 


È Indice assoluto di rifrazione. 


173 — Consideriamo adunque un raggio di luce monocro 
matica, e studiamo il caso in cui lo spazio A (fig. 114) che esso 
attraversa, anzichè un mezzo ponderabile, sia il vuoto, comé 
accade per la luce del sole che arriva alla nostra atmosfera, | 
bo anche per un raggio di luce che colpisca un 
pezzo di vetro sotto una campana in cui £ 
stato fatto il vuoto. Ora il rapporto 


ì sen i 
WR 
sen r 





' r P 
edi e gt d, 
N' N per un raggio di una data luce monocroma- 
Fig. 114 tica, che passi dal vuoto in un mezzo 8, di 
cesì indice assoluto di rifrazione del mezzo B per quella luce. 





174 — Mezzi più rifrangenti e meno rifrangenti. -— L’es 
rienza insegna che, quando un raggio SY (fig. 115) penetra 
È vuoto in un mezzo qualunque XX, si accosta alla normali 
IN, cioè che è è maggiore di r, to 
e perciò sen è > sen r, poichè 
trattasi sempre di angoli minori S 
di 90°. Ne deriva che l'indice DE 
assoluto di rifrazione di un 
mezzo qualunque è sempre A ti: 

maggiore dell’ unità. aa 
L’ indice di rifrazione asso- x vas Se 
de”; luto varia da sostanza a sostanza, $ 
e di due sostanze si dice più r4- 
frangente quella che ha l'indice 
‘assoluto di rifrazione maggiore, Fig. 115 
perchè il raggio entrando in essa Ù 
EI; dal vuoto devia maggiormente dalla direzione che aveva. 
Tutti i corpi solidi e liquidi sono più densi dell’ aria e più 


a 










fr fi ES 


rifrangente, il diamante più denso e più rifrangente che non il 
vetro: ma non è sempre vero che di due mezzi sia più rifran- 
gente il più denso : infatti 1’. alcool, 1’ etere, la benzina, l’ olio 


d’ oliva sono più rifrangenti e pur meno densi dell’ acqua. 


. 175 Relazione fra gl’indici assoluti di rifrazione di due 
mezzi e l'indice relativo. — La conoscenza dell’ indice assoluto 
di rifrazione di un dato mezzo è della massima importanza. 

Si dimostra infatti che, se l'indice assoluto di rifrazione 
del primo mezzo è x’ e quello del secondo è n", l’indice » di 
rifrazione relativo al passaggio dal primo al secondo mezzo cioè 
il rapporto dei seni degli angoli di incidenza e di rifrazione in 
tale passaggio, è dato da 





Perciò, se si conosce l'indice assoluto di rifrazione di una 
sostanza e il suo indice relativo alle altre sostanze, siamo in 
grado di calcolare gli indici di rifrazione relativi a tutte le com- 
binazioni possibili di queste sostanze a due a due. 

Ordinariamente si determinano coll’esperienza' gli indici 
relativi al passaggio dall’ aria nelle diverse sostanze, e da essi 
e dall’indice assoluto dell’aria, il quale si determina pure di-. 
rettamente coll’ esperienza, si calcolano, mediante la (5), gli 
indici assoluti delle diverse sostanze. Da questi poi, quando 
«occorra, mediante la detta relazione, si calcola 1’ indice relativo 
ad una coppia qualunque di sostanze. L’indice assoluto del- 
l’aria, nelle condizioni normali di pressione e temperatura, è 
1,0003, e quindi gl’indici assoluti delle diverse sostanze (solide 
o liquide), i quali si ottengono moltiplicando gli indici di esse 
rispetto all’ aria per l'indice assoluto di questa, sono pochis- 
simo più grandi degli indici delle medesime rispetto all’ aria. 
Quando si tratta di valori approssimativi, è inutile quindi di 
fare la distinzione fra indice assoluto di un solido o liquido e 
il suo indice rispetto all’aria, e si dice senz'altro indice di 
rifrazione del corpo. In questo senso si dice che l’ indice di 


lac, AR 4 
rifrazione dell’ acqua è circa 30 quello del vetro comune un 





po’ più di , quello del diamante, che è uno dei più grandi, 
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Dalla relazione (5) risulta che, quando il passaggio della 
luce avviene inversamente, l'indice relativo ai due mezzi as 
sume il valore inverso; e ciò indica che il cammino della lu 
nella rifrazione è lo stesso qualunque sia dei due raggi qu 
incidente. E risulta pure che, quando la luce passa dal mez 
meno rifrangente al più rifrangente, l'indice relativo ai d 
mezzi è maggiore dell’ unità e quindi si ha avvicinamento del 
raggio alla normale; e che, quando la luce passa dal mezzo 
più rifrangente al meno rifrangente, l° indice relativo ai due 
mezzi è minore dell’ unità e il raggio perciò si allontana dalla 





























ò normale. Nel primo caso l’indice relativo ai due mezzi si dice. 
; diretto, nel secondo, inverso. 
* L'aria, come abbiam detto, è meno rifrangente di tutti i 


corpi solidi e liquidi, onde, quando la luce passa dall’aria in 
questi corpi, si avvicina alla normale: nel passaggio inverso si 
allontana dalla normale. 


Angolo limite. 


Pr) Ù 


176 — Per quanto abbiam visto, un raggio di luce può 
4 sempre passare rifrangendosi da un mezzo meno rifrangente 

in uno più rifrangente. Non succede però così nel caso opposto. 
; Infatti, se in questo secondo caso, a partire da un piccolo — 
| valore di i, andiamo aumentando via via l’ angolo di inci- | 
‘ denza, si manterrà sempre r > è. Arri- 
veremo quindi col raggio rifratto OR a 





Ca rasentare la superficie. rifrangente, cioè 
I Can ad avere un angolo NOR di rifrazione | 
ida Ì uguale a 90° (fig. 116). Il valore 7 che ha — 

R fx allora l'angolo di incidenza è si chiama 

NRE angolo limite: esso si otterrà dalla for- 
REN i __ sen Ù ia 
N mula n = rr (nella quale % dovrà 
Fig. 116 rappresentare l’indice di rifrazione rela- 







tivo al passaggio dal mezzo più rifran- 
| —‘’‘’gente al meno rifrangente, cioè l'indice inverso relativo ai due 
mezzi), ponendo i = !, e r = 90°. Siccome sen 90° = 1, si avrà 


senl= n. (6) 


Dunque il seno dell'angolo limite è uguale all’in- 
bu dice di rifrazione relativo al passaggio dal mezzo più — 


y 


x rg Ai : n mt è 





rifrangente a quello meno rifrangente. cioè uguale 
all'indice inverso relativo ai due mezzi. 

Per cui sarà facile calcolare l’ angolo limite relativo a due 
determinati mezzi. Per es., essendo l’indice di rifrazione rela- 


tivo al passaggio dall’ aria al vetro circa -, e quindi l’ indice 


relativo al passaggio inverso circa pmi 0,666, | angolo lli- 


mite relativo al vetro e all’aria è quello il cui seno è circa 
0,666, cioè a un dipresso 42°, 


177 — Riflessione totale. -- Se quindi un raggio incontra 
la superficie di separazione di due mezzi — provenendo da 
quello meno rifrangente — ed ha 


un angolo di incidenza maggiore del- 
l'angolo limite, il raggio rifratto cor- 
rispondente non può esistere ; e l’ e- 
sperienza, infatti, dimostra che tutta 
la luce incidente viene riflessa nel 
primo mezzo, secondo le leggi solite 
della riflessione. A questo fenomeno 
si dà il nome di riflessione totale. 
Noi possiamo metterlo in evidenza 
servendoci dell’ apparecchio che ab- 
biamo usato per dimostrare le leggi 
della rifrazione. 
Disponiamo l’ alidada che porta lo 
Fig. 117 specchio M (fig. 117) al disotto della 
superficie libera A del liquido con- 
tenuto nella vaschetta cilindrica; e, mediante quello specchio, 
inviamo un raggio IC che, attraversando il liquido, incontri la 
detta superficie sotto un angolo di incidenza ICN' maggiore 
dell’ angolo limite. Vedremo che non vi ha raggio emergente 
nell’ aria, ma che, disponendo l’altra alidada nella posizione 
indicata dalla figura, il raggio esce dal foro della piastrina R. 
Un altro apparecchio, col quale si può mettere in evidenza 
in modo molto appariscente il fenomeno della riflessione totale, 
è quello rappresentato dalla figura 118. In un vaso di vetro VV, 
pieno di acqua, sì immerge, verticalmente, una lastra metallica 
SS, a cui è saldato perpendicolarmente un tubo pure metallico 
M, che ha nella parte superiore dei fori disposti come indica 
la figura. Nell’ interno del tubo è collocato un cono C, argentato 
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x Vi 
sulla superficie esterna e avente l’ angolo al vertice di ‘ 
Questo cono è disposto in modo che i fori suddetti si tro: 
nel piano di una delle sue sezioni normali. va 
Se un raggio di luce cade sulla superficie esterna del ( 
parallelamente all’asse comune di esso e del tubo, poi 
generatrici del cono formano coll’asse un angolo di 
raggio viene riflesso perpendicolarmente a detto asse. Qu 
facendo cadere sul 
un fascio intenso 
luce nella direzioned 
l’asse, i raggi riflessi 


DV 7 A LEZS saranno tutti perpei 
SI 77 dicolari all’ asse. 
SEZ | cono: alcuni di 


usciranno quindi 
fori del tubo e colpi: 
ranno la superficie del 
l’acqua. Questi ra 
formeranno angoli 
incidenza via via crescenti, dal centro all’ orlo della vas 
quelli di essi per i quali l'angolo d’incidenza è minore del- 
l'angolo limite usciranno nell’ aria, gli altri non potranno uscire: 
e si rifletteranno totalmente sulla superficie dell’acqua. Giò si 


WI 


vede benissimo guardando contro alla lastra. “i 
178 — Prismi a riflessione totale. — Un'applicazione molto 
diffusa della riflessione totale si ha in alcuni prismi, detti 
appunto a riflessione totale. Sono prismi di vetro, che hanno 
di solito per sezione normale un triangolo rettangolo isoscele. 
Un raggio SI (fig. 119), che c " 

cada normalmente su di una fi 
faccia AB, non essendo de- 
viato, incontra la faccia op- 
posta AC con un angolo di 
incidenza di 45°, cioè mag- 
giore dell’ angolo limite del 
vetro. Perciò viene riflesso : 
totalmente secondo 12, ed esce per l’ altra faccia BC senza. 
esser deviato, perchè la incontra normalmente. Coi E 
Lo stesso prisma può servire, come mostra la figura 120, 
per una duplice riflessione. Vedremo in seguito varie applica-. 
zioni di questi prismi negli strumenti d’ ottica. | 










Fig. 120 


Fig. 119 
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Rifrazione atmosferica. 


179 — Lo studio che abbiamo fatto finora ci permette in- 
tanto di interpretare agevolmente alcuni fenomeni ottici, che 
si osservano nella nostra atmosfera. 

In generale, se più strati di una sostanza trasparente di 
varia densità sono sovrapposti l’ uno all’ altro, ad ogni passag- 
gio da uno strato al seguente la luce subisce una deviazione. 
Ora, l’ atmosfera può considerarsi come costituita di tanti strati 
sovrapposti, la cui densità diminuisce col crescere dell’ altitu- 
dine; e perciò un raggio luminoso, passando obliquamente da 
ognuno di essi al successivo, deve cambiare direzione. Tale 
cambiamento di direzione, che avviene gradatamente e diviene 
sensibile solo per tragitti molto lunghi, costituisce la rifra- 
zione atmosferica. 

La figura 121, nella quale 7 rappresenta una porzione del 
globo terrestre, ed Sla posizione 
reale di un astro, ci mostra — al- 
quanto esagerato — il fenomeno 
della rifrazione atmosferica per 
gli astri, cioè della rifrazione 
astronomica, in virtù della 
quale l’astro S è veduto in S°, 
2 più alto sull’ orizzonte di quanto 
Fig. 121 effettivamente non sia. L'aumento 
dell’altezza dell’ astro sull’ oriz- 
zonte, prodotto dalla rifrazione atmosferica è massimo, di circa 
mezzo grado, quando l’ astro è all’ orizzonte ; diventa molto più 
piccolo col crescere di quell’ altezza, ed è nullo allorchè l’ astro 
è allo zenit. Siccome il diametro apparente del sole è di circa 
mezzo grado, così il sole, all’ orizzonte, è innalzato del detto suo 
diametro ; e poichè la rotazione diurna apparente degli astri è 
di 1° in 4 minuti di tempo, il sole appare al mattino circa 
due minuti prima, e scompare la sera circa due minuti dopo, 
che se mancasse l’ atmosfera terrestre. Ciò però: nel caso in 
cui, per il moto diurno, il sole, in vicinanza dell’ orizzonte, si 
sposti quasi perpendicolarmente a questo. 

Un’ altra forma di rifrazione, dovuta ‘all’ atmosfera, è la 
cosiddetta rifrazione terrestre, che si ha sul mare quando 
vediamo una riva o un bastimento sollevati apparentemente 
dalle acque sul lontano orizzonte (fig. 122). 
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La spiegazione di questo fenomeno è data dalla figura 193: 
S raffigura il bastimento, 0 l'osservatore alquanto elevato sul 
livello del mare. Se l’aria tra 
S ed O fosse dappertutto ugual-. 
mente densa, si vedrebbe il ba- 
stimento dov’ è in realtà. Ma. 
siccome la densità dell’ aria. 
) Fio. 122 sul mare decresce rapidamente 
| col crescere dell’ altitudine, il 
A raggio Sa giunge ad 0 per la via ricurva abedef, poichè, nel. 
procedere, esso si va gradatamente sempre di più allontanando 
dalla verticale. L’ osser- ‘i 
vatore 0 vede dunque il fo 
bastimento in .S', nella 
direzione dell’ultimo trat- 
to della curva. Fig. 128 
In modo simile pos- 
son rendersi anche visibili oggetti terrestri che stiano sotto 
A V orizzonte. 





* 
: Miraggio. — La rifrazione attraverso i successivi strati 
x dell’ atmosfera dà luogo a un altro fenomeno interessante, chia- | 
3 mato miraggio. 
Nelle vaste ed infuocate pianure africane, gli strati d’aria 

più bassi si riscaldano e si dilatano assai più che quelli sopra- — 
r stanti. Perciò i raggi che, partendo da un oggetto, si dirigono 
verso il basso, trovano 
strati d’aria via via meno 
densi e quindi si allon- 
tanano gradatamente dal- 
la normale, finchè si ri- 
“ flettono totalmente e ri- 
Fig. 124 «salgono verso l’alto. Un 

occhio, che sia in posiì- 

zione di riceverli, ha l'impressione che provengano dal basso A 
(fig. 124), come rimandati da un’ ampia superficie riflettente. Il | 
fenomeno del miraggio ha prodotto talora insidiose illusioni, i 
facendo credere all’ esistenza di prossimi bacini d’acqua. pr” 
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Arcobaleno. 6 












Pato 180 — I fenomeni delle riflessione, della rifrazione e della sa 
| ‘dispersione, spiegano completamente la meteora ottica a tutti. 
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. nota col nome di arcobaleno. Essa si presenta ai nostri occhi, 
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rivolti ad una nube che si risolva in pioggia, quando si abbia 
il sole alle spalle, alto non più di 40° sull’ orizzonte. Si vedono 
disegnarsi nel cielo due archi concentrici, che presentano i co- 
lori dello spettro, ed hanno per asse il raggio solare che passa 
per l’ occhio dell’ osservatore. L’arco di raggio minore ha in- 
ternamente il violetto ed esternamente il rosso: l’ altro ha i 
colori disposti in ordine inverso, è assai più pallido, e perciò 
meno frequentemente visibi.e. 

Ci riuscirà facile spiegare il fenomeno, supponendo dapprima 
che i raggi provenienti dal sole, sensibilmente paralleli, siano 
di luce monocromatica ($ 172). 
Un raggio SA (fig. 125), il quale 
incontri una goccia sferica, su- 
bisce una prima rifrazione se- 
condo AB, poi si riflette se- 
condo BE, ed emerge in una 
direzione E0, formante colla 
primitiva un angolo di devia- 
zione SDO = «. Il raggio EO 
forma pure lo stesso angolo « 
colla retta S'G che passa pel sole e per l’occhio 0 dell’osservatore. 

Ora, l’angolo di deviazione è diverso secondo il punto d’ in- 
cidenza del raggio solare sulla goccia, cosicchè un fascio di 
raggi incidenti paralleli dà luogo a raggi emergenti sparpaglian- 
tisi in tutti i sensi. Riescono quindi quasi tutti senza effetto 
sensibile sull’ occhio, specialmente se lontano: sono efficaci 
soltanto una parte di essi, quelli che divergono fra loro il meno 
possibile. A questi corrisponde, se rossi, un angolo di devia- 
zione di circa 42°; se violetti, di circa 40°, 

Poichè la luce solare è composta di tutte le luci monocro- 
matiche, si conclude che l’ occhio 
riceverà i raggi rossi efficaci da 
tutte le goccie di una superficie 
conica d’asse S'G e di apertura 
2.42°, ed i raggi violetti efficaci da 
tutte quelle di un’altra superficie 
conica coassiale, d’ apertura 2-40°. 
Si ha così l’arco più interno. 

[Il 2° arco è dovuto a due ri- 
flessioni dentro le goccie, com’è indicato dalla figura 126; in 
questo caso l'angolo di deviazione dei raggi efficaci rossi è di 
circa 51°, e dei violetti di circa 53°, 





Fig. 125 





Fig. 126 
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Passaggio della luce attraverso i corpi. 


181 — Se di due mezzi rifrangenti uno MNM'N' (fig. 1 i 

è limitato, un raggio luminoso AI, dopo essere penetrato 
primo mezzo in qu 
per un punto 7, può 
tornar poi nel mezzo il- 
limitato circostante per 
un altro punto R. Es 
sendo generalmente le su- 
Fig. 127 perficie di separazione 

in I ed AR disposte ù 

munque, il raggio uscente RB avrà una direzione molto diversa 
da quella del raggio incidente A I. na 


“i 





182 — Lamine a faccie parallele. — Il caso più semplice 
è quello in cui le superficie MN e M'N' sieno piane e parallele 
fra loro, come avviene in una lastra regolare di velro (fig. 128). 
In tal caso il raggio emergente /'B è parallelo all’ incidente 
AI: infatti, dirigendo una visuale ad una stella, ad es. mediante 
un cannocchiale a reticolo, si vede che la visuale resta diretta 
alla stella quando si interponga, anche obliquamente, una lastra 
di vetro a faccie parallele. Da ciò consegue che l’ indice in- 
verso di rifrazione, relativo a due mezzi, è uguale all’ inversa 
dell’ indice relativo ai medesimi, come abbiamo avvertito nel $ 179. 

La figura 128 mostra inoltre ù 
che il raggio emergente I’ B non Sì 
si trova sul prolungamento del dg 
raggio incidente A /: esso risulta % 
alquanto spostato, e lo sposta-; Li 
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Il e, IN 
cs i 
più è spessa la lastra. Ne segue IR . li | 
che. se attraverso ad una lastra  M' 
a faccie parallele guardiamo un 
oggetto molto vicino e la visuale 
è obliqua alla lastra, 1’ oggetto 
ci sembrerà un po’ spostato la- 
teralmente rispetto alla detta visuale, e lo spostamento sarà 
tanto maggiore quanto più è grossa la lastra. 5 


Fig. 128 
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183 — Prisma. — Se le faccie del corpo trasparente, per 
le quali entra ed esce il raggio di luce, sono piane, ma non pa- 
rallele fra loro, il corpo — in ottica — si chiama prisma. Or- 

dinariamente il prisma 
dell’ottica ha la forma di 
un prisma triangolare, e 
la luce si fa cadere su una 
delle faccie laterali, in 
modo che il piano d’in- 
cidenza sia una sezione 
normale ABC (fig. 129). 
Fig. 129 Allora il raggio rifratto 
MP e il raggio emer- 
gente PE si trovano nel piano della sezione; l’ angolo BAC si 
chiama angolo rifrangente del prisma, e la faccia opposta, 
rappresentata in sezione da BC. base. Chiamiamo è l’angolo 
d’ incidenza all’ entrata, che dicesi, senz'altro, angolo d’incidenza, 
ed r il corrispondente angolo di rifrazione; è l’angolo di inci- 
denza all’ uscita, ed ' il corrispondente angolo di rifrazione, 
detto anche angolo di emergenza. L'angolo formato dalla 
direzione del primo raggio SM con quella dell’ ultimo P& chia- 
masi angolo di deviazione, e si indica con d. 

Osservando il triangolo M.NP, si vede che, essendo è l’ an- 

golo esterno, si ha 





è = NMP + NPM. 
Ma, essendo peraltro 
NMP=i—- r, NPMO 9434 


si ha, sostituendo, 


i (a) 
Ora, dal triangolo MQP si ricava: 
Q= 180° — (r + è); . (6) 


d’altra parte Q è uno degli angoli del quadrilatero AMQP, di 


cui gli angoli in M e in P sono retti, e quindi Q è supple- 
mentare di A, ossia 


Q= 180° — A; 109) 
perciò, combinando la (8) con la (vr), si ottiene 
r + i = A. (7) 


144 — I 


Sostituendo infine nella («), risulta 
è i+r' — A. 
; È questa la formula che lega l'angolo di deviazione € 


quelli di incidenza e di emergenza del raggio e soll sive w 
frangente del prisma. ‘SR 



















184 -- Deviazione minima. — Se alle relazioni (7) e (8) ot 
trovate si aggiungono le altre due i 


sen è = n sen r, sen r' = n sen i', 


date dalla 2° legge della rifrazione, si hanno 4 equazioni, 
cui si possono ricavare i valori di 4 qualunque delle quantiti 
che vi figurano, quando sian noti i valori delle altre. 
Per mezzo di tali relazioni si può ricercare come varì |’ ab: 
golo è di deviazione, al variare dell’ angolo i d’incidenza ; 
trova che v'è un certo valore dell’ argolo i, pel quale è ha. 
minimo valore possibile. V’ è dunque un angolo di deva 5 
zione minima. 
Ciò del resto si può anche riconoscere subito sperimental 
mente. Basta inviare sul prisma 
A BC (fig. 130) un raggio SM con 
un angolo d’incidenza assai gran- 
de, e diminuire tale angolo a 
poco a poco, ruotando il prisma 
nel senso della freccia. Allora il 
raggio emergente PA ruota ess 
pure in quel senso, avvicinandosi 
Fig. 130 alla direzione del raggio inciden e: 
ma ad un certo punto prende ad 
allontanarsene di nuovo, mostrando che si è oltrepassa 
posizione di minima deviazione. - I 
Quella posizione è tale che per essa l'angolo d’incidenza è 
è uguale all’ angolo d’emergenza r'. Se dunque d è 1’ “DE, o 

è di deviazione minima, si ha per le (7) e (8): 
K. r=/!, A, i=',(d +4); 

e quindi può scriversi: 

_ sen ‘/ (d + A) il 
De RA E bi ) 


. 


A questa formula si ricorre spesso per calcolare gl’ indici 
di rifrazione delle varie sostanze, dopo aver misurato A e d. 
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185. — Nel caso in cui una o ambedue le superficie di en- 
trata e di uscita del raggio luminoso da un corpo trasparente 
siano curve, questo prende il nome di lente. Noi studieremo 
soltanto le lenti con superficie sferiche. 





Fig. 131 Fig. 132 


La retta C,C; (fig. 131) che unisce i due centri C,, C, delle 
due superficie, chiamasi asse principale della lente. In par- 
ticolare una delle superficie può essere piana (fig. 132); in tal 
caso l’asse della lente è la retta normale alla superficie piana 
e passante pel centro di quella sferica. 

Secondo la diversa curvatura delle faccie, si possono avere 
sei specie di lenti — mostrate della 





di f figura 133 — che prendono rispetti- 

di i vamente i nomi di biconvessa (1), 

< | piano-convessa (2), menisco conver- 
1 z 6 





gente (3), biconcava (4), piano-con- 
cava (5), menisco divergente (6). 

Le prime tre sono più sottili al contorno che nel mezzo: 
esse diconsi convergenti, perchè un fascio di raggi paralleli, 
cadendo su una delle faccie, 
dà luogo ad un fascio di 
raggi uscenti che conver- 
gono in un punto (fig. 134). 
Le seconde sono invece più 


Fig. 133 








sottili nel mezzo che al con- Fig. 134 


torno; e diconsi divergenti, perchè un fascio di raggi paralleli 
si può con esse trasformare in un fascio di raggi divergenti 
(fig. 135). 

Noi studieremo soltanto le lenti che abbiano uno spessore 
piccolo, relativamente al diametro del contorno, che dicesi 
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diametro della lente; e che abbiano piccola apertura, 
nelle quali sia piccolo l'angolo delle rette che vanno dal . 


Ms ra delle superficie sferiche a 





-—ATT__—_T punti diametralmente oppo 
— RSA seni | EI Ri del contorno. Come tipo di ] 
DE convergente prenderemo la le 

Fig: 135 te biconvessa, PA le È: È 


di lente divergente, diga la bicameutti 


Lenti convergenti. È ci 


186 — Fuochi principali delle lenti convergenti. — Se fac- ; 
ciamo cadere sulla lente biconvessa LL' (fig. 136) un raggio 
RI parallelo all’asse principale, questo, uscendo dalla lente, va, “4 
ad incontrare l’asse principale in un punto F,. 

Ora, per le lenti di piccola al 
apertura, un ragionamento abba- 
stanza semplice prova che questo 
punto è prossimamente lo stesso 
per tutti i raggi paralleli all’ asse. 
Noi ci contenteremo di mostrare 
ciò sperimentalmente, ricevendo i 
raggi del sole su di una lente, e Fig. 136 
orientando questa in modo che il 
suo asse principale sia parallelo ai raggi solari. Si trova che 3 
questi, dopo avere attraversato la lente, vanno a concentrarsi Ù 


approssimativamente in uno stesso punto ), del detto asse. 
Un tal punto 7, ha rice- 


SSR vuto il nome di fuoco prin- 








o cipale della lente. La sua 

| Pao distanza dalla lente stessa. 
Sa dicesi distanza focalee si. 

N: be . . . î : 
cata indica di solito colla lettera f. | 

i: per Nella figura 137, per sem-_ 
ig plificare il disegno, alle due 
rifrazioni successive che il raggio subisce si è sostituito un 


solo cambiamento di direzione, conveniente, nel punto in cui il 
raggio incontra il piano passante pel contorno della lente. Giò 
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è lecito nel caso delle lenti sottili; e quindi noi faremo così. 
Ogni lente possiede sempre due fuochi principali F, e 
F, (fig. 138), situati da parti 
opposte, e l’ esperienza in- 
segna che la distanza dalla 
lente è la stessa per tutti e - 
due. 
Reciprocamente, se un 
punto luminoso si trova in 
un fuoco principale, i raggi — 
da esso inviati alla lente, ne escono paralleli all’asse principale. 





Fig. 138 


187 — Fuochi coniugati. — Se poniamo un oggetto lumi- 
noso, ad es. la fiamma d’ una candela A. (fig. 139), davanti ad 
una lente convergente 
L, ad una distanza più 
grande della distanza 
focale, si vede netta su 
di uno schermo, collo- 
cato ad una distanza 
conveniente, l’imma- 
gine della fiamma. 

Questa esperienza 
dimostra che ad ogni 
punto dell’ oggetto corrisponde sullo schermo un punto imma- 
gine; ossia, che un fascio di raggi incidenti, uscenti da un 
punto, dà origine ad un fascio di raggi emergenti passanti pure 
per un punto. 

Di più si osserva che l’immagine è rovesciata; e che, se 
un punto della fiamma — l’estremità dello stoppino ad es. — 
si trova sull’ asse principale, il punto corrispondente dell’im- 
magine si trova esso pure sull’ asse principale. 

L’ esperienza adunque prova che: 

1°. un punto situato sull'asse principale ha la sua 
immagine su quest asse; 

2.° un punto situato al disopra dell'asse principale 
ha la sua immagine al di sotto, e viceversa. 

Se poi scambiamo fra loro la fiamma e lo schermo, vediamo 
formarsi ancora l’immagine netta. Perciò potremo anche con- 
cludere che: 

3.° un punto luminoso ela sua immagine occupano, 
rispetto alla lente, posizioni fra loro permutabili. 





Fig. 139 
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Due punti siffatti, l'uno immagine dell’ altro, diconsi fuoe. 
coniugati. . 
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MM 188 — Relazione tra i fuochi coniugati. — Distanza focale 
i — Con calcoli elementari è facile dimostrare che, se sì indicante 
A con p e q le distanze rispettive di due fuochi coniugati d 
lente, e con f la distanza focale, si ha tra queste tre quantità 
la relazione 
1 d't 
prat ge 
In questa formula i valori p e q appariscono scambiabi: 
fra loro: ciò corrisponde al fatto dianzi osservato ($ 187), 
un oggetto luminoso e la sua immagine occupano, rispetto alla 
l lente posizioni tra loro permutabili. 
i Coll’ esperienza del $ 187 si verifica immediatamente, cl 
la distanza locale, è tanto minore, ossia la lente è — come si 
dice — tanto più convergente, quanto più sono piccoli i raggi. 
di curvatura delle due faccie. n 





189 — Centro ottico. — Assi secondari. — Le esperienze. 
fatte ci dimostrano che in generale i raggi, nell’ attraversai 
una lente, cambiano di direzione. Ma ciò non succede per tutt. 
poichè in ogni lente vi è un punto, situato sull’ asse principale, — 
i che gode della notevole proprietà che i raggi passanti per esso, | 
È escono dalla lente paralleli alla loro direzione primitiva. di 

Tiriamo, infatti, per i centri di curvatura C, e 0, (fig. 138) n 
«i due raggi C,Je C3/’ paralleli fra loro. I piani mm e wm' "a 
È tangenti alle due superficie sferiche in I e in I”, saranno pure ; 
tra loro paralleli, perchè normali a quei due raggi. tb 

Ora, poichè la superficie della lente, nell’intorno di un 

punto, può ritenersi confusa col piano ivi tangente, è eni 
che, per la rifrazione, un raggio 
di luce quale 77" si può conside-. ) 
rare come interno ad una lastra 
a faccie parallele mn, m'n'. cui 3, 
di il raggio incidente RI, che ha 
Il' per raggio rifratto, e il raggio — 
emergente /I’S sono paralleli fra 
loro ($ 182). 

Sia O il punto in cui il rag- 
gio II" incontra l’ asse principale | 
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I triangoli 1/00, e 10C, sono simili, perchè equiangoli; quindi, 
chiamando R, e R, i due raggi di curvatura C,I e C,J', si ha 
lion OC, di o sy an OC, È, 
sai , dividendo, i = } 
Ea s n È 4000 
Ma R, — 0C, ed R°,— 0C, sono le distanze del punto 0 
dalle due faccie della lente: e poichè il loro rapporto risulta 
costante, si deduce che il punto 0 non varia col variare dei 
piani tangenti mn e m'u', 


purchè paralleli fra loro: R NL 
perciò il punto 0 dicesi cew- E 
tro ottico della lente. 


Se la lente è molto sot- 
tile, si può ritenere che un 
raggio incidente R O(fig.141), 
non molto inclinato sull’asse 
C,C, dia luogo a un raggio emergente diretto, come 0, sul 
prolungamento del primo; cioè, che qualunque raggio passante 
pel centro ottico della lente non devii: perciò un tal raggio 
dicesi asse secondario della lente stessa. 











Fig. 141 


Immagini nelle lenti convergenti. 


190 —— Immagine di un punto. — Le cose suesposte per- 
mettono di costruire l’immagine di un punto, ed anche di un 
oggetto, rispetto a una lente convergente. 

Sia infatti 4 (fig. 142) un punto situato fuori dell’ asse 
principale C, C, della lente LZ. Sappiamo che i raggi partenti 
da A debbono andare ad incontrarsi, dopo la rifrazione, in un 
unico punto A': basterà dun- 
que, per avere l’immagine di 
A, che noi troviamo l’ incontro 
dei raggi rifratti di due qua- 
lunque dei raggi emessi da A. 
Come primo raggio scegliamo 
A0 che passa per il centro ot- 

Fig. 142 tico 0. Se l'angolo 40C, è 
sufficientemente piccolo, il rag- 

gio rifratto 4'0 è sul prolungamento di A 0. Per secondo raggio 
prendiamo 41, parallelo all’ asse principale. Esso si rifrangerà 
secondo la direzione IF,, che passa per il fuoco principale F,. 
















‘l’esperienza provano che i vari punti della retta AB hanno pi 


dell’ oggetto e rovesciata rispetto ad esso; e si forma ad 


_ più del doppio della distanza focale, è reale, più p 


— 10 


Il punto A’, in cui IF, incontra l’asse secondario 404°, 
fuoco coniugato di A. 
Invece di A / po- 
tremmo anche sce- | 
gliere A F, (fig. 143), (6 
che passa per il se- re IS ni 
"TRA fuoco princi- G h die 8 
pale: questo raggio AL FA 
uscirà dalla lente Fig. 143 
secondo una dire- | 
zione IA' parallela all’asse C,C,; e il suo incontro coll’ assi 
secondario 40 avverrà nello stesso punto 4’. 


A L 
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191 — Immagine di un oggetto. — Sia ora un oggetto A 
(fig. 144) dinanzi alla lente. Supponiamolo da essa inzituito 7 
distanza superiore al doppio della distanza focale, cioè distant 
dalla lente più del punto H;, tale che 04, = 2.-0F,. 

Per determinare l’immagine di AB, cercheremo il fu 
A' coniugato di A, che si otterrà ($ 190) conducendo l’asse 





Fig. 144 


“Shi 
secondario 40, e il raggio AI parallelo a F,F,. Il raggio ri- 
fratto IF, incontrerà il prolungamento di 40 in A”, Analoga- 
mente si troverà il fuoco coniugato B'’ di B. Ora la teoria 
er 

immagini i punti della retta 4/8’, purchè i punti 4 e B non 
distino troppo dall’ asse principale. E) 
Si trova così che l’ immagine A'B' è la più piccola 


distanza dalla lente minore del doppio della distanza focale. 
Dunque intanto: 


1.° L'immagine di un oggetto, che disti dalla lente 


cola dell’ oggetto, e situata dalla lente ad una distanza 
compresa fra la distanza focale e il suo doppio. i 


— Ste 


Se l’ oggetto AB si avvicina alla lente, l’ immagine se ne 
allontana ed ingrandisce, ma rimane sempre più vicina di H, 
alla lente e più piccola dell’ oggetto, finchè questo non arrivi 
ag e 

Quando AB è in H,, si trova che A'B' si forma in H, ed 
è grande quanto l’ oggetto. E dunque: 

2.° Se l’ oggetto dista dalla lente del doppio della 
distanza focale, l’immagine, ancora realeerovesciata, 
dista dalla lente essa pure del doppio della distanza 
focale, ed è uguale in grandezza all’ oggetto. 

Poichè le posizioni dei punti luminosi e delle immagini 
sono permutabili, segue subito dal 1° caso che; 

3.° Se l’oggetto è situato dalla lente ad una di- 
stanza compresa fra la distanza focale e il suo doppio, 
l’immagine, sempre reale e 
rovesciata, è più grande del- 
. V oggetto e dista dalla lente 
più deldoppio della distanza 
focale. 

Supponiamo ora che 4 B (fig. 
145) passi pel fuoco F,. L’im- 
magine non esiste più. Infatti 
cercando l’ immagine di un punto 
qualunque dell’ oggetto, ad es. di 4, troviamo che l’asse se- 
condario 40 e il raggio rifratto IF, sono paralleli, poichè AJ 
ed OF, sono lati paralleli ed uguali del quadrilatero AIF,0. 

Si esprime ciò dicendo che: 

4.° Se l’oggetto è situato alla distanza focale, Vl’ im- 
magine si forma all'infinito ed è infinitamente grande. 

Supponiamo infine che 
l’ oggetto sia collocato tra 
il fuoco F; (fig. 146) e il 
centro ottico 0. 

Allora il quadrilatero 
AIF,0 è un trapezio, nel 
quale AI è minore di O F,. 
Dunque i prolungamenti del 
raggio rifratto IF, e del- 
l’ asse secondario 40 si in- 
contreranno in un punto A' 
situato, rispetto alla lente, dalla stessa parte di 4, ma a 
distanza maggiore; quindi i raggi che escono da A formano, 





Fig. 145 
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dopo aver attraversato la lente, un fascio divergente che sembra 

partire da 4”. 3 

Un occhio situato in questo fascio vedrà in 4’ l’îmmagin 
virtuale di A. 

La costruzione indicata nella figura 146 dimostra poi che 

A'B' è tanto più grande, quanto più l’ oggetto AB è vicino ad 

/ Perciò: i 

fi 5.° Se un oggetto dista dalla lente meno della di 

stanza focale, l’immagine è virtuale, diritta e maggiore 

dell’oggetto, ed aumenta in grandezza col diminuire. 

della distanza dell'oggetto dal fuoco principale. 


192 — Verifica sperimentale. — Si verificano tutte queste 
i leggi usando la disposizione descritta nel $ 187. A tal uopo lo. 
LL schermo e la candela (fig. | 
147) sono spostabili sopra. 
un regolo graduato, che 
permette di misurare la 
distanza dell’ oggetto 4° 
e dell’ immagine A' dalla. 
lente L. 

Si comincia col di- 
sporre la fiamma assai. 
lontana : un’ immagine 

netta, piccolissima, della candela si scorge sullo schermo quando 
è situato al di là del secondo fuoco, e molto vicino a questo. | 
Avvicinando man mano la candela alla lente, dobbiamo allon- 
A tanare lo schermo perchè vi si formi ben definita I’ imma gie 
ch’ è sempre più grande. Troveremo così una posizione in cui. 
A e A’ hanno le stesse dimensioni e ugual distanza da L; 
potremo allora vedere sul regolo che quella distanza è doppiati i 
della distanza focale. Avvicinando la fiamma sempre più al Al 
; fuoco, lo schermo dovrà esser via via allontanato fino a distanza a 
grandissima. Se infine colla candela oltrepassiamo il fuoco, non 
riusciamo più a raccogliere la immagine sullo schermo; ma X 
ora guardando la fiamma attraverso la lente, ne vedremo l’im- 
L magine virtuale, ingrandita e diritta. 
Per ogni posizione della candela e dello schermo, le loro | 
distanze dalla lente soddisfano alla formula (10) del $ 188. 








i 





193 — Relazione tra la grandezza dell’ immagine e dell’og- — 
getto. — Sia ancora AB l’oggetto (fig. 148), e A4'B’ l’immagine. 
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Notiamo che i triangoli ABO e A4’B'O sono simili. Quindi, 
se chiamiamo o la lunghezza AB dell’ oggetto, i quella A4°B' 
della immagine, indicando 
con p e q le distanze del- 
l’ oggetto e dell’ immagine 
dalla lente, si avrà la pro- 
porzione 





AE 
ir. 


Ma ($ 188) abbiamo tra p e 9g la relazione 


1 1 {a 
raga oa 


se quindi si elimina q fra queste due equazioni, si ottiene : 


Questa eguaglianza ci fornisce la grandezza i dell’ imma- 
iano note la erandezza dell’ oggetto. la sua distanza 


gine, 5 Sono IlOO iù Si iii LE dol hr) La 
dalla lente e la distanza focale di questa. Essa rappresenta tutti 
i risultati che noi abbiamo ricavati dall’ esperienza e dalle 


considerazioni geometriche. 


Lenti divergenti. 


LI 


194 — La teoria delle lenti divergenti è analoga a quella 
delle convergenti. Basta quindi enunciare le varie proprietà. 





Fig. 149 Fig. 150 


Un raggio RI (fig. 149), che cada sulla lente, subisce due 
rifrazioni, percorrendo il cammino 17'S, con cui si allontana 
dall’ asse principale. Ma anche per le lenti divergenti sottili 
vale il principio che si può, nelle costruzioni geometriche, 























sostituire alle due ritrazioni un’ unica deviazione dei raggi, | 
punto dove questi incontrano il piano perpendicolare all’ ai 
e passante pel centro ottico. : 
L’ esperienza mostra che: sa 

1.° I raggi incidenti paralleli all’ asse principale, come | 
“ (fig. 150), escono dalla lente divergendo secondo direzioni ch 
prolungate, passano tutte per uno stesso punto YF,, situato sul 
l’ asse principale dalla stessa parte dei raggi incidenti. Q 
punto si dice fuoco principale; esso è un fuoco wvîrta 
Dall’ altra parte della lente si ha l’altro fuoco principale, 7 
2.° I raggi, come PI (fig. 151), che partono da un punto P 
dell’ asse principale em 
gono secondo . direzi 
che, prolungate, vann 
passare per un un 
“ punto P', situato p 
sull’ asse principale, tra 
il fuoco e la lente, da 
Fig. 151 vanti ad essa. Il punto 
P' è detto fuoco coniugato di P, ed è un fuoco virtuale. 
3.° Il fuoco coniugato di un punto 4 non situato sull’ a 
principale (fig. 152) si trova sull’ asse secondario 40. Per de- 
terminarne la posizione, con- RE; 
duciamo per 4 un raggio A LT e. 


AI parallelo all'asse prin- be a; 
cipale: il prolungamento del fp a 





raggio emergente dovrà pas- B_E B o 
sare per il fuoco F,. Il punto pi 
A’ d’ incontro della retta /F, ss 
con A 0 sarà dunque il fuoco i igne i 
. coniugato di A. Esso è sempre virtuale. Mi 55 


4.° Una lente divergente dà sempre un’ immagine A4'B', vir- 

tuale, diritta, più piccola dell’oggetto AB posto davanti alli 

lente stessa (fig. 152): questa immagine è situata fra la Leif e 

n. il fuoco principale F,. Ed a misura che l’oggetto si allonta 
} dalla lente, l’immagine si approssima al fuoco principale, e li 
minuisce via via di grandezza. 


Acromatismo. 


195 — Acromatismo dei prismi. — Newton riteneva non si 
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senza decomporlo. Dolland, invece, riuscì in questo intento 
fabbricando un prisma di due pezzi costituiti da vetri differenti. 

Infatti, a seconda della sua composizione, il vetro gode di 
proprietà ottiche molto diverse. 
Così, con un prisma di vetro 
Flint si ha uno spettro ampio 
circa il doppio che con un prisma 
uguale di vetro Crown, e la de- 
viazione dei raggi medî è poco 
diversa nei due casi. Dando quindi 
agli angoli rifrangenti dei due 
prismi valori diversi e conve- 
nienti, si può ottenere due spettri ugualmente estesi, che diffe- 
riscono però assai nella deviazione dei raggi medî. Si capisce 
dunque come, accoppiando due tali prismi, com'è mostrato dalla 
figura 153, si possa rjuscire a compensare tra loro le due di- 
spersioni opposte, pur ottenendo una deviazione del raggio che 
incide sul prisma. 

Questo allora prende il nome di prisma acromatico. 





Fig. 153 


196 — Acromatismo delle lenti. — Anche nell’ attraversare 
una lente, un raggio di luce bianca si disperde nei suoi raggi 
elementari: talchè nel trattare delle proprietà delle lenti, noi 
abbiamo sempre inteso di riferirsi a raggi di luce monocromatica. 





La dispersione nelle lenti si rende evidente con l’esperienza 
della figura 154, nella quale un fascio di raggi incidenti paral- 
leli dà luogo a raggi emergenti diversamente deviati: i rossi 
convergono nel fuoco Fr, i violetti nel fuoco Fy, e gli altri in 
punti compresi tra questi due. Ponendo uno schermo in S,, ve- 
diamo una macchia bianca orlata esternamente di rosso, e po- 
nendolo in S,, una macchia bianca orlata in violetto. 
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Questo fenomeno, noto particolarmente col nome di ade 
razione cromatica delle lenti, è molto nocivo negli 
menti d’ottica, pere 
per esso, le immagini da 
dalle lenti semplici mar 
cano di nettezza ed hann( 
i contorni iridescenti. $S 
elimina quasi completa 
mente, accoppiando due 
lenti di vetri differenti 
le cui curvature siano così calcolate, che i raggi sian de 
senza essere decomposti. Di solito si unisce ad una lente bi 
convessa C di crown (fig. 155) un menisco divergente Y di flint. 
Le lenti così costituite si dicono lenti acromatiche. I 
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Fig. 155 


Occhio e strumenti ottici. 


L’ occhio. 


197 — I raggi luminosi, arrivando al nostro occhio, produ= 
cono in noi la sensazione visiva degli oggetti. Vediamo come 
ciò accade. di 

Il globo dell’occhio (fig. 156) è limitato da una membrana 
cornea, opaca, bianca, detta sclerotica, che nella parte ante | 
riore, più curva e diafana, a, costituisce 
la cornea, dietro la quale si trova un 
piccolo spazio s: esso contiene un liquido, 
chiamato umore acqueo, il cui indice 
di rifrazione è di poco superiore a quello 
dell’acqua. Questo spazio s è limitato po- 
steriormente da una specie di lente bi- 
convessa c, detta cristallino, formata 
di sostanza cornea trasparente con un 
nucleo centrale » più duro. Il cristallino, più curvo nella parte | 
posteriore, può cambiare di curvatura per l’azione di muscoli . 
speciali. . 3405 

AI di là del cristallino si trova una cavità più ampia S, 
ripiena di un altro liquido, detto umore vitreo, il cui indice 
di rifrazione è uguale a quello dell’ umore acqueo. Infine il 
fondo dell’ occhio è tappezzato da una membrana nervosa r sla 
retina, che è la parte sensibile del globo oculare. Pa 


pe 
% 
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1 raggi luminosi arrivano alla retina passando dal foro p 
di un setto membranoso i, opaco, diversamente colorato nei varî 
individui, detto iride; questo foro, che dicesi pupilla, si re- 
stringe istintivamente quando arriva all’ occhio troppa luce, e 
si allarga quando ne arriva poca. 

I centri di curvatura della cornea e delle due faccie del 
cristallino stanno sopra una stessa retta, che dicesi asse ana- 
tomico o asse ottico dell’occhio. 


198 — Occhio ridotto. — I raggi, che penetrano nell’ oc- 
chio, passano così attraverso un sistema di tre lenti : 1) la lente 
convesso-concava costituita dall’umore acqueo, limitata ante- 
riormente dalla cornea, e posteriormente dal cristallino ; 2) la 
lente biconvessa costituita dal «cristallino ; 3) la lente concavo- 
convessa costituita dall’ umore vitreo. 

Accurate misure sulla curvatura e sull’indice di rifrazione 
di queste varie lenti hanno dimostrato che, per i punti di ar- 
rivo dei raggi sulla retina, all’ insieme di queste lenti si può 
sostituire un occhio fittizio, 
chiamato occhio ridotto. 
il quale sia formato da una 
sostanza unica, che riempia 
il globo oculare e sia limi- 
tata anteriormente da una su- 
perficie sferica H X (fig. 157), 
di 5 millimetri di raggio, 
posta a 7,15 millimetri dietro 
la cornea AB. La sostanza 
unica deve avere un indice di rifrazione all’incirca uguale a 





Fig. 157 





4 
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Nell’occhio ridotto il fuoco principale 7 è collocato sulla 
retina RR a 20 millimetri dalla superficie anteriore HX. Il centro 
O di curvatura poi, detto punto nodale, gode della proprietà 
importantissima che tutti i raggi luminosi, come NON', che 
sono diretti verso di esso, continuano il loro cammino entro 
l’occhio in linea retta, perchè arrivano perpendicolarmente alla 
superficie dell’occhio ridotto. 


quello dell’ acqua, cioè uguale a 


199 — Formazione delle immagini. — Le dimensioni su 
riferite dell’ occhio riguardano il caso in cui l’ occhio umano 
sia in atteggiamento di riposo: i muscoli del cristallino sono 
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allora rilasciati, e in tali condizioni i raggi provenienti da & 
punto luminoso lontanissimo — po 
arrivano all’ occhio quasi paralleli 
loro — convergono nel fuoco F' (fig. 1 
il quale, come sopra si è detto, trovasi 
esattamente sulla retina RR. 

Che cosa avviene invece se il pu 
luminoso non è molto lontano? Rie 
diamo che quando un punto luminoso si avvicina ad una lente 
convergente, la sua immagine se ne allontana ; e così nell’oc- 
chio l’immagine reale dei punti luminosi non molto lontani; 
se l'occhio è rilasciato, si forma dietro la retina RAR. D'altra 
parte l’immagine A' di ogni punto A (fig. 158) è in linea retta. 
col rispettivo punto luminoso e col punto nodale 0, e perciò | 
ogni oggetto avrà nell'occhio in riposo un’ immagine reale ca- 
povolta, posta dietro la retina: più piccola dell’oggetto se esso 
non è vicinissimo all’ occhio. 





Mi 
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200 — Accomodamento dell’ occhio. — Ma affinchè la vio 
sione riesca ben nitida, è necessario che l’immagine del- 
l'oggetto si formi sulla retina; e ciò, in un occhio in 
riposo — come abbiam visto or ora — succede soltanto per gli 
oggetti lontanissimi. i 

Avviene perciò, quando si deve osservare un oggetto vicino 
— quando, per esempio, si deve leggere un libro — che i mie — 
scoli dell’ occhio agiscono istintivamente sul cristallino in modo | 
da farne aumentare la curvatura, e da far quindi diminuire la 
distanza focale dell’ occhio: così l’ immagine, che prima si È 
formava dietro la retina, viene a formarsi sulla retina stessa. 
Questa proprietà che ha 1’ occhio di potere, entro certi limiti, — 
deformarsi in modo da vedere con nettezza anche gli oggetti tu 
vicini, dicesi accomodamento. Essa è posseduta nel medesimo 
grado dalle persone che hanno l’ occhio normale e la mede- 
sima età. 








201  Presbitismo. — La facoltà dell’ accomodamento si 


che lo inviluppa — va sempre più ROGER, sino ad OG- 
cupare interamente il volume della lente; e così viene a per- 
dersi la deformabilità di questa. 
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La diminuzione e la scomparsa della facoltà di accomoda- 
mento si dice presbitismo, e quanto abbiamo detto spiega 
perchè, di regola, i vecchi vedono bene gli oggetti lontani, ma 
non quelli vicini. 

Si supplisce alla mancata facoltà di accomodamento usando 
lenti convergenti, le quali, accrescendo il potere convergente 
dell’ occhio, agiscono nello stesso senso in cui agisce nei gio- 
vani l’ istintivo aumento di curvatura del cristallino. 


202 - Ametropie visive e loro correzione. — Oltre a questo 
difetto dell’ occhio, altri se ne possono verificare, che proven- 
gono dalla conformazione anormale dell’ occhio stesso. Molti 
individui ad occhio riposato non hanno esattamente il fuoco 
principale sulla retina; in tal caso l’ occhio si dice ametro- 
pico, mentre, per contrapposizione, si dice emmetropico 
l'occhio che sia esente da tale difetto. 

Le principali ametropie sono le seguenti: 

a) Il brachimetropismo 0 miopia, che si ha quando la 
distanza focale è troppo corta, a cagione di troppo grande po- 
tere convergente dei mezzi 
dell’ occhio, o di troppa 
profondità di questo; allora 
l’ immagine degli oggetti 

Fig. 159 lontani si forma avanti la 

retina (fig. 159), e poichè 

l’ accomodamento, se interviene, ha per effetto di aumentare il 

potere convergente, e quindi di spostare l’ immagine ancora più 

in avanti. è chiaro che i miopi, fino a quando sono giovani, 

non vedono bene che al di qua di un certo punto FR, chiamato 
il punto remoto del miope. 

Mediante una lente divergente L (fig. 160) di appropriata 
distanza focale si può fare 
in modo che i raggi prove- 
nienti da un punto lonta- 
nissimo giungano all’occhio 
del miope come se prove- Fig. 160 
nissero dal punto remoto R, 

e allora l’ occhio del miope vien messo nelle stesse condizioni 
di un occhio normale. 

b) L’ ipermetropismo, che si ha quando la distanza 
focale dell’ occhio è troppo grande, per troppo piccolo potere 
convergente dei mezzi dell’ occhio, o troppo poca profondità di 
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questo ; allora l’ immagine degli oggetti lontanissimi, a occhi 
riposato, si formerebbe dietro la retina (fig. 161): mercè l’ acco 
modamento l’ occhio può Ì 
f stintivamente portarla in a 
i vanti fino a farla cadere 
, sulla retina. Ma questo ac 
Fig. 161 comodamento è a scapito ( 
quello che è necessario fare 
quando si vuole vedere distinto anche un oggetto vicino; è@ 
perciò gli ipermetropici non vedono bene che al di là di un 
certo punto, detto il punto prossimo dell’ ipermetropico. 
18 Mediante una lente convergente L (fig. 162) di tale di 
È ° stanza focale, da far con- 
vergere sulla retina i raggi L ; 
provenienti da oggetti lon- 
tanissimi senza sforzo di 
accomodamento, un occhio 
ipermetropico vien messo Fig. 162 
ù nelle stesse condizioni di 
un occhio normale. 
A La numerazione delle lenti, nella pratica oculistica, St. 
a faceva un tempo indicando la loro distanza focale espressa 
in pollici. Ma poichè v’ è differenza fra i pollici usati nelle 
varie nazioni, così oggigiorno si preferisce un altro sistema, ; 
più razionale, di numerazione, assegnando per ogni lente la 
inversa della distanza focale espressa in metri. Si viene. 
così ad assegnare il numero 1 alle lenti, sia convergenti che | 
divergenti, che hanno la distanza focale di 1 metro: esse sio 
chiamano lenti di una diottria. Una lente di 2 diottrie ha. 
la distanza focale di '/, metro; una lente di 3 diottrie l’ ha di 


LI 


i, di metro; e così via. ‘D 





bye: 


203 — Persistenza delle sensazioni visive. — ‘Quando 
Ù l’ occhio ha ricevuto un’ impressione luminosa, cessando l’ a- | 
zione della luce, la sensazione resta ancora per un tempo bre- 


la 
è 


is. ; e A da rata 
vissimo, che si valuta di circa 10 di secondo. 


Difatti, si prenda un disco D di cartone (fig. 163), munito. 
ta di una corona di fori sul contorno, e che si possa ruotare in- 
' torno al suo asse, svolgendo la funicella A che vi è avvolta. 

Collochiamo il disco sul tragitto di un fascio di raggi solari. 


x XY, in modo che questo possa passare per i fori: raccogliendo 


ia? 
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i raggi su di uno schermo, vedremo su questo la luce inter- 
mittente quando il disco gira molto lentamente, e stabile invece 
quando gira tanto rapida- 
mente che ogni interruzione 
del fascio luminoso duri 


A) | . 
meno di 10 di secondo. 


In causa di questa per- 
sistenza delle sensazioni, se 
facciamo passare rapidamen- 
te davanti agli occhi un 

Fiac punto lucente, vediamo una 
linea luminosa. E se facciamo passare’ una serie di figure, che 
rappresentino le varie fasi di un determinato movimento, cia- 
scuna delle immagini successive viene percepita quando ancora 
non è cessata la sensazione dell’ immagine precedente, cosicchè 
l’occhio segue le varie fasi dell’ azione, come se assistesse real- 
mente al suo svolgersi. 





204 — Cinematografo. — Su di ciò appunto è fondato il 
cinematografo. 

In esso si ha una serie di fotografie di una scena animata, 
prese ad intervalli brevissimi di tempo, succedentisi sopra una 





Fig. 164 


lunga pellicola fotografica FF (fig. 164), che si fa scorrere — 
fortemente illuminata da un’intensa sorgente — davanti ad un 
sistema O di lenti convergenti, detto obbiettivo. Si forma così 
sopra uno schermo S, a conveniente distanza, l’immagine reale 
molto ingrandita delle figure. Però è necessario fare in modo, 
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mediante un opportuno congegno G, che le varie fotografie al 
biano velocità quasi nulla quando sono di fronte all’ obbietti 
e che mentre si sostituiscono l’ una all’ altra, s’ interrompa m 
mentaneamente il passaggio alla luce. DI 

In tal modo si presentano sullo schermo, a rapidissimi i 
tervalli, le successive figure, e si ha l'illusione completa d 
viva realtà. î 


205 — Percezione del rilievo. — Quando si guarda un og- 
getto in rilievo, e si porta l'occhio in posizioni diverse, € 
biano gli aspetti dell’ immagine che se1 
riceve sulla retina; perchè ogni volta 
vedono taluni punti nuovi e sì perd 
di vista punti che vedevansi prima; e per- 
chè due lunghezze uguali — come gl 
spigoli AB e 8C di un cubo (fig. 165) — 
appaiono disuguali, sembrando più e 
quella ch’è osservata più di sbieco. — 

Onde, per constatare se sia o no in rilievo una figura si 
tuata di fronte a noi, per es. la cornice di un quadro, si sposta. 
l’ occhio a destra e a sinistra, e si nota se cambia l'aspetto 
dell’immagine. Da questi cam- 
biamenti d’ aspetto — ed, insieme, TREE 
dal giuoco delle ombre — ci è 
data la percezione del rilievo. 

Se poi l’ oggetto è molto vici- 
no, l’immagine A data dall’ oc- 
chio destro (fig. 166) è già di- Fie*Riy 
versa da quella B data dall’occhio sinistro; e la fusione. delle 
due differenti sensazioni, che contemporaneamente riceviamo dai 
due occhi, produce — anche da sola — la percezione del rilievo. 





Fig. 165 


206 — Stereoscopio. — Segue da ciò che qualsiasi fig 
disegnata sopra un piano, non può apparirci in rilievo, pere 
non sono differenti le immagini che di essa si formano nell’ 
chio destro e nel sinistro. Al contrario, se di uno stesso ogget 
si fanno due disegni diversi A e 8 (fig. 167), simili alle 
immagini. che di esso si hanno quando sia visto rispettivamen: 
dai due occhi, si può ottenere la sensazione del ‘rilievo presen- 
tando — con opportuni artifizî -— ai due occhi separatame 
le immagini dei due disegni sovrapposte in C. Gli strumenti a 
ciò destinati si chiamano stereoscopi. Su 


eg E 


DI 


Uno dei più comuni è rappresentato nella figura 168. I due 
disegni dell’ oggetto si pongono a lato 1’ uno dell’ altro sul so- 





Fig. 167 Fig. 168 


stegno G, e si guardano mediante gli oculari 0, e 0,. Si re- 


gola poi la distanza di questi da G, facendo scorrere lungo 
l’asticella .S il loro sostegno K. 


Strumenti ottici. 


207 — Apparecchio di proiezione, — Per ottenere su di 
uno schermo un’immagine reale, grande, di un oggetto, onde 
renderlo ben visibile a molte persone insieme, si adopera l’ ap- 
parecchio di protezione. 

Esso è costituito (fig. 169) di un obbiettivo A, ch'è una 
lente, o un sistema di lenti, 
che serve a dare l’immagine 
reale dell’ oggetto posto in O; 
di un’ intensa sorgente di luce 
S, per lo più un arco elettrico, 
che serve ad illuminare forte- 
mente l’ oggetto, onde l’imma- 
gine riesca ben luminosa; e di 

Pig. 169 un condensatore Li ch'è 

una lente o una coppia di lenti 

piano-convesse, con cui si concentra sull'oggetto la luce della 
sorgente. 
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Con tale apparecchio si possono proiettare sia figure é 
tografie, come si usa oggigiorno nelle conferenze, sia an 
strumenti in azione, ad es. termometri, elettrometri, ecc., 4 
sposti convenientemente, per le dimostrazioni sperimentali ne 
scuole. 











208 — Lente di ingrandimento o microscopio semplice, 
Se un oggetto AB (fig. 170) si trova tra una lente convergeni 
e il suo fuoco, l’immagine A’B' è virtuale, diritta e ingra 


















Fig. 170 Fig. 171 


dita; e quindi ad un occhio posto dietro la lente l’ oggetto. ) 
parirà di dimensioni maggiori. 

Una lente convergente L (fig. 171) adoperata in questo modi 
— e montata, per comodità, sopra un sostegno col porta 
getti P e collo specchietto .S con cui si concentra sull’ oggi 
la luce del cielo — prende il nome di microscopio semplice 


209 — Microscopio composto. — Un ingrandimento moli 
maggiore si ottiene col microscopio composto. Esso è ca 
stituito da due sistemi di lenti, chiamati rispettivamente. 
biettivo e oculare. L'obbiettivo equivale ad una lente: 9 
fuoco molto corto (fig. 172), e l’oculare ad una lente L di di 
stanza focale assai maggiore. R 
Si dispone l’oggetto, fortemente illuminato, in C, al di 
del fuoco Y° dell’ obbiettivo. Se ne ha così un’ immagine reale 
rovesciata e ingrandita in I, la quale viene a trovarsi più vi- 
cina all’oculare L che non il suo fuoco 7”. Si formerà così i 
I' un’immagine virtuale, diritta e ingrandita della prima im- 
magine I. . | 

Il rapporto fra le grandezze dell’immagine finale I' e del. 
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èTuguale evidentemente al rapporto fra le grandezze GIRA 
moltiplicato ‘per il rapporto fra quelle di / e di C: ossia è 


uguale al prodotto dei due ingrandimenti dell’ oculare 
e "“dell’ obbiettivo. 


Nella figura 173 è 
"disegnato un microsco- 
pio completo. Il tubo 
che porta il sistema 
ottico, per mezzo d’ un 





Fig. 172 Fig. 173 


bottone a cremagliera, può essere avvicinato 
opportunamente all’ oggetto, che si dispone 


sull’ apposito porta-oggetti e si illuminajcollo 
specchietto sottostante. 


210 - Cannocchiale. — Per avere nel- 
l’ occhio un’ immagine degli oggetti lontani 
più grande di quella che si ha ad occhio 
nudo, cioè per vederli come se fossero più 
vicini, si adopera un sistema di lenti chia- 
mato camnocchiale. 

È composto di una lente convergente 0, 
l’ obbiettivo (fig. 174), che produce pochis- 
simo al di là del suo fuoco FP un’ immagine 
reale I piccolissima e rovesciata dell’ oggetto 
lontano 4; e di un’ altra lente convergente 
L (l’oculare), disposta in modo che l’ im- 
magine I si trovi fra il suo fuoco F" e la 
lente stessa. L’ oculare fa da microscopio semplice rispetto @ 
questa immagine, cioè dà di essa una nuova immagine I", 





Fig. 174 
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virtuale, più grande e diritta rispetto a quella, e perciò - 
sciata rispetto all’ oggetto. 

Però tale immagine non è più grande dell’ oggetto, | 
tanto maggiore la grandezza apparente, cioè l’ angolo 





Fig. 175 


mato dai raggi che dall’ occhio vanno ai suoi estremi. L’ occhié 
posto in M vedrà dunque l’ oggetto come se quello si f 
avvicinato. F, 
‘ Le due lenti sono montate alla estremità di un t 
‘® (fig. 175); e di solito al loro posto, invece di lenti semplici, 
si adoperano sistemi di lenti. “A 
211 — Binocolo a prismi. — I binocoli a prismi, 
si costruiscono da pochi anni, sono la riunione di due canno© 
chiali (uno per occhio), . 
ciascuno dei quali due py 
smi a riflessione tot 
— usati come nella figu 
176 — permettono di ridi 
la lunghezza del tubo. 
un tortuoso cammino 
raggi, e al tempo stesso 
raddrizzano l’immagine da 
dall’ obbiettivo. 
Come questo raddri 
Fig. 176 SIIT mento abbia luogo, si cor 
prende immediatamente dalla figura 177. Il prisma P opo 
raddrizzamento della immagine nel senso verticale, l’a 
prisma P' il raddrizzamento nel senso orizzontale. 
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212 — Cannocchiale terrestre. — Si suole pure raddrizzare 
l'immagine I fornita dall’ obbiettivo del cannocchiale, mediante 
una lente (o sistema di lenti) AR (fig. 178), 
posta tra l’ obbiettivo e l’ oculare. Essa ci 
dà della I una immagine I, uguale e rove- 
sciata, e quindi diritta rispetto all’ oggetto; 
e di questa nuova immagine 
si ha, mediante 1’ oculare 
L, l immagine virtuale 1’, 
che è quella che si vede. 





213 — Cannocchiale di 
Galileo. --_ Nel camnoc- 
chiale di Galileo 1’ ocu- 
lare L (fig. 179) è costituito 
da una semplice lente diver- 
gente. L’ obbiettivo 0 pro- 

Fig. 178 durrebbe dell’ oggetto una 
immagine reale e capovolta 
I: ma i raggi che andrebbero a costituire que- __:_T 
sta immagine vengono accolti, prima del loro 
incontro, dalla lente biconcava L,. che li rende 
divergenti: e così ad un occhio posto dietro di 
essa sembra che provengano dall’ immagine 
virtuale I". , 
* Questo cannocchiale, che fu il primo rivolto 
al cielo, non consente un forte ingrandimento. 











214 — Binocolo comune. — Due cannoc- 
FTA a oi Fig. 179 
chiali di Galileo, accoppiati in modo da ser- 


vire pei due occhi contemporaneamente, costituiscono il bdino- 
colo comune, che si usa a teatro. 


Ottica fisica. 
Velocità della luce. 


215 — Nello studio che fin qui abbiamo fatto delle leggi 
dell’ ottica, non ci siamo curati di conoscere se un fenomeno 
luminoso, prodotto in un dato punto dello spazio, sia immedia- . 
tamente percepito dall’ occhio di un osservatore situato a 
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distanza, o se la luce impieghi un determinato tempo a passi 
da un punto ad un altro. 

Galileo fu il primo a porre tale questione, che egli | 
non riuscì a sciogliere per insufficienza di mezzi. Spetta 
Rbòemer il merito di avere per il primo provato, con un me 
astronomico basato sullo studio della durata di rivoluzione 
satelliti di Giove, che la luce impiega un tempo brevissi 
ma finito, a percorrere uno spazio, e che la propagazione. 
viene con velocità costante negli spazi interplanetari. 

L’ esito fortunato della determinazione del Ròemer fu dovi 
all’ aver egli usufruito di distanze estremamente grandi, 
sono quelle che intercedono fra i pianeti. Molto più tardi 
possibile fare la misura della velocità della luce, ricorre 
4 soltanto a distanze accessibili sulla terra; e i corrispondenti 
pe * metodi furono detti perciò metodi terrestri. 


Ba 216 — Metodo di Fizeau per la determinazione della vel lo- 

cità della luce. — Il primo di tutti è dovuto a Fizeau. | — 
Una ruota dentata AR (fig. 180) può essere posta in rapido 

movimento di rotazione mediante un apparecchio di orolog 


unit 





Fig. 180 


Un raggio di luce r, partente dalla sorgente luminosa 4A 

si riflette sulla lastra di vetro vv e passa per l’ intervallo é di 

ì due denti della ruota. Indi, dopo aver percorso un certo spazio 
i ©, CB, si riflette normalmente sopra uno specchio B, che lo da 
. manda indietro sul suo stesso cammino. 
_ Se la velocità della ruota è piccola, il tempo impiegato dal 
raggio luminoso nell’ ‘andare e nel tornare, è minore di quello 
: occorrente affinchè 1° intervallo i sia sostituito dal dente che f- 
in lo igeio: e il raggio mio! ritorno passerà per lo stesso intervallo. i 
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Allora un occhio situato in 0 vedrà, attraverso la lastra vv, 
la sorgente A, riflessa nello specchio B. 

Aumentando gradatamente la velocità della ruota, si riu- 
scirà a far trovare al raggio che ritorna, un dente invece di un 
intervallo. In tal caso I’ occhio posto in O non vedrà la luce 
riflessa da B. 

Aumentando ancora la velocità della ruota, e precisamente 
raddoppiandola, il raggio di luce sarà di ritorno sulla ruota 
allorquando l'intervallo, pel quale era uscito, è stato sostituito 
dall’intervallo successivo; e perciò l’osservatore posto in O ri- 
ceverà ora l'impressione luminosa. 

La luce dunque, a percorrere il tratto R .B di andata e quello 
BR di ritorno, impiega un tempo # uguale a quello che occorre 
affinchè, pel moto della ruota, nel primo caso a un intervallo 
sia sostituito un dente, e nel secondo caso ad un intervallo sia 


sostituito il successivo. 
n bs \ ; 2. RB 

Perciò la velocità della luce è data dal quoziente FR 7 UM 
dove # si calcola facilmente, in un caso o nell’ altro, dal nu- 
mero dei denti della ruota e dai giri che essa compie in un 
secondo. 

La velocità della luce è estremamente grande. Nel vuoto, e 
con molta approssimazione nell’ aria e negli altri gas, essa ha 
il valore di 300.000 chilometri per miniuto secondo. 


Ipotesi ondulatoria della luce. 


217 — Interferenza della luce. — Per meglio studiare le 
modalità della propagazione della lure, ricorriamo al seguente 
esperimento. 


In una camera tenuta all’ oscuro facciamo cadere su di una 
lente convergente L (fig. 181) i raggi di una stretta fenditura 
verticale illuminata con luce monocromatica, ad es. luce rossa. 
Se ne formerà un’immagine reale, la cui traccia sul piano oriz- 
zontale della figura sia il punto O. 

Sul cammino dei raggi provenienti da quest’ immagine di- 
sponiamo verticalmente due specchi, facenti un angolo vicino 
ai 180°, le cui traccie sul piano della figura sieno SK ed S'K. 

Uno schermo posto in QR verrà illuminato in parte dalla 
luce riflessa dallo specchio SX, e in parte da quella riflessa 
da S'K. Per una posizione conveniente dello schermo, vi sarà 
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una porzione VW di esso illuminata da tutti e due gli specchî: 
però, in luogo di un’illuminazione uniforme, vedremo nella re- 
gione VW disegnarsi una serie di striscie brillanti rosse, ver 


= SA 





Fig. 181 ci 


ticali, separate da striscie oscure, tutte della stessafilar- i 
ghezza (fig. 182). 
Queste striscie si chiamano bande, o frangie, di inter- 
ferenza, e il fenomeno è detto interferenza della luce. 
Tale fenomeno, infatti, fra tutti quelli che abbiamo stu- 
diato fin qui, presenta maggiore analogia col fenomeno del- 
l’interferenza dei suoni (Vol. I, $ 271). 





Fig. 182 


Là si avevano due sorgenti sonore, situate in due punti 
diversi, che inviavano onde verso una stessa regione dello spazio: 
qui si hanno due sorgenti luminose 0’ e 0”, immagini di 0, 
che inviano raggi sullo schermo @£, su cui si formano. le 
frangie. Nel caso dell’ interferenza dei suoni si ottenevano, 
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all’ incontro delle onde, zone in continuo moto (ventri) alternate 
con zone in continuo riposo (nodi), poste a uguale distanza fra 
loro : qui si hanno, all’ incontro dei raggi, bande chiare e bande 
oscure, a distanze uguali. 

L’ analogia dei due fenomeni suggerisce l’ ipotesi che la 
luce sia, come il suono, un fenomeno ondulatorio. 


218 Propagazione della luce. — Tale ipotesi — che 
meglio di tutte si adatta alla spiegazione dei fenomeni luminosi 
— si può formulare così. 

La luce è dovuta a un movimento vibratorio, che si pro- 
paga con velocità costante. Poichè la propagazione della luce 
si effettua anche nel vuoto, dovremo ammettere anche in esso 
l’ esistenza di un mezzo imponderabile, e quindi immateriale, 
il quale possa vibrare: a siffatto mezzo diamo nome di etere 
cosmico, e diciamo che in esso si effettuano e si propagano 
le vibrazioni a cui sono dovuti i fenomeni luminosi. 

Una particella d’ etere, allontanata dalla posizione di equi- 
librio da un’ azione qualunque, al cessare di questa azione si 
mette ad oscillare da una parte e dall’ altra della detta posi- 
zione. Queste oscillazioni; al pari di quelle elastiche a cui è 
dovuto il suono, si ritengono isocrone, tali cioè che il periodo 
sia indipendente dall’ ampiezza. La sorgente luminosa ha per 
ufficio di mante: ere il movimento vibratorio dell’ etere, preci- 
samenle come un diapason mantiene le vibrazioni acustiche 
dell’ aria. 

Inoltre, la propagazione della luce non essendo istantanea, 
dovremo qui pure supporre che una particella lontana non entri 

in vibrazione, se non dopo un certo 





se =; ART Ran tempo dacchè si è messo a vibrare il 
a, punto da cui ha origine l’ eccitazione 
ea luminosa. 

Gall + ATEO Se quindi. due particelle 4, B 

Fig. 183 (fig. 183) sono situate a distanza dif- 


ferente dalla sorgente S, in generale 
non saranno nella stessa fase (Vol. I, $ 250), cioè non ripas- 
seranno contemporaneamente per le loro posizioni di riposo a, 
b con moto nello stesso senso. 

Supponiamo ora che due particelle A,4' (fig. 184) si tro- 
vino sulla direzione della propagazione, ad una distanza 4 tale 
che la luce, per propagarsi dall’ una all’ altra, impieghi un 
tempo 7 uguale al periodo. In tale caso 4’ comincia a vibrare 
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quando A ha compiuto una vibrazione completa e sta per. i 
minciarne una seconda: A e A' sono cioè nella stessa fase 
distanza 2 percorsa nello sp 

TASTE O SARDO dal moto ondulatorio durante 

un periodo dicesi anche in ot- 
tica lunghezza d’ onda (Vol. 
I, $ 252). . 
Dalla teoria ondulatoria 

) gueimmediatamente che, se 
particelle hanno dalla sorgente distanze che differiscono di una 

K lunghezza d’ onda o di un numero intero di lunghezze d’onda, 
esse, in ogni istante, hanno sia gli spostamenti sia le velocità 

«| ’’»—»—»e@guali e nello stesso senso; e se invece hanno dalla sorgente. 
distanze che differiscono di una mezza lunghezza d’ onda, o di 
un numero dispari di mezze lunghezze d’ onda, hanno, in ogni 
istante, sia gli spostamenti sia le velocità eguali e contrarie. } 
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Fig. 185 


219 — Spiegazione delle frangie d’interferenza. — Mediante | 
6 questa deduzione è facile interpretare il fenomeno delle frangie.. 
ca In ogni punto M (fig. 185), della regione V W dello scher 
. ‘illuminata dai due specchi, giunge un raggio luminoso 04) 
«riflesso dallo specchio KS, e un raggio 0A4’M riflesso dallo — 
SA specchio KS'. E poichè la luce è monocromatica, a tutti e due | 
| »—’‘i raggi spetterà la stessa lunghezza d’ onda. 
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Supponiamo che i due percorsi 0AM, 0A4/M (uguali ri- 
spettivamente a 0/M e 0”M) differiscano fra loro di un numero 
intero di lunghezze d’ onda, cioè di un numero pari di mezze 
lunghezze d’ onda: gli spostamenti apportati in M dai raggi 
OAM, O0A'M saranno, in ogni istante, eguali e nello stesso 
senso, e quindi si avrà in questo punto una frangia luminosa. 

Se invece in un altro punto N giungono due raggi 0BN, 
O B'N i cui percorsi differiscano di un numero dispari di mezze 
lunghezze d’ onda, la particella in N, essendo sollecitata a 
muoversi in direzioni opposte e con velocità uguali, resterà in 
riposo; perciò in N vi sarà una frangia oscura. 


Lunghezze d’ onda e velocità della luce. 


220 —- Misura delle lunghezze d’ onda. — Dalla larghezza 
delle frangie (cioè dalla distanza delle linee mediane di due 
frangie successive) si può calcolare la lunghezza d’ onda della 
luce, quando sia noto il rapporto fra la distanza 0/0" delle 
due immagini e la distanza di esse dallo schermo. 

Sperimentando successivamente con luce di colore differente, 
si è riconosciuto che, lasciando inalterate tutte le altre condi- 
zioni, la larghezza delle frangie varia col colore, e decresce, 
per i successivi colori dello spettro, dal rosso al violetto. È 
mestieri quindi concludere che la lunghezza d’ onda è differente 
pei diversi colori, e decrescente al crescere della rifrangibilità. 

Si è trovato così che la lunghezza d’ onda corrispondente 
alla luce rossa è circa 0,78 millesimi di millimetro, ossia (come 
più comunemente si scrive) 0,78 », ove » è il simbolo del 


micron, che è DCI di millimetro; e per gli altri colori: 


Aranciato 0,59 n Azzurro 0,45 n 
Giallo 0,55 » Indaco 0,41 » 
Verde 0,50 » Violetto 0,39 », 
221 — Propagazione nei diversi mezzi. — Siccome la lun- 


ghezza d’ onda % è la distanza alla quale, con moto uniforme, 
si propaga la luce nel tempo 7 di una vibrazione, ossia du- 
rante un periodo, si ha, indicando con v la velocità di propa- 
gazione : i 
enel: (13) 
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Ora, osservazioni astronomiche e considerazioni teori 
han condotto ad ammettere che nel vuoto, ossia nell’ 
libero, la velocità sia la stessa per luci di ogni colore. Da 
segue che il periodo di vibrazione è differente per le varie } 
monocromatiche, ed è proporzionale alla rispettiva lunghezza. 
x d’ onda nel vuoto. di 

Foucault e Michelson hanno poi trovato che la velocità 

della luce di un dato colore è nei mezzi ponderabili sempre 

minore che nel vuoto, e che il rapporto delle velocità di 
propagazione in due mezzi è uguale all’ indice di ri- 
frazione relativo al passaggio dal primo al secondo di 

essî. Se dunque supponiamo che uno dei mezzi sia il vuoto, 

1 in cui la velocità è V, dovremo avere per un mezzo qualunque | 
d’ indice assoluto n, e in cui la velocità sia v: "i 
Li, 

Di (18) 
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Questa legge, essendo pure voluta dalla teoria ondulatoria 
della luce, è una delle più belle conferme di quella teoria. Da 
essa si ricava che la velocità v in un dato mezzo è — al Pal 
dell’ indice di rifrazione n — variabile da colore a colore : | ( 
minuisce andando dal rosso verso il violetto. * 

Ciò che rimane, per un dato colore, eguale in tutti i mezzi 
| è il periodo di vibrazione; come resta eguale il periodo, e quindi 

| l’altezza di una nota, quando il suono si trasmette in uno 0 

in un altro mezzo. Talora però si suole indicare le varie luci, 
anzichè col loro periodo, 
colla lunghezza d’ onda loro 
spettante nel vuoto. à 


222 — Luce bianca. — 
Colori complementari. -- Ab- 
biamo veduto ($ 172) che un —. 
fascio AB di luce bianca 
(fig. 186), attràversando il 
prisma di vetro P, si di- . 
sperde in uno spettro lumi- 


a 





î Fig. 186 ; 
| vi noso RV. Ad ogni colore 


dello spettro corrisponde una diversa deviazione dalla direzione. 
primitiva AB, e perciò un indice di rifrazione differente. Do- si 
vremo quindi concludere che la luce bianca è formata da un 


_ insieme di radiazioni di periodo diverso. 
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Siccome peraltro i colori nello spettro KR V si susseguono 
con continuità, le radiazioni esistenti nella luce bianca sono in 
numero infinito. E se noi abbiamo la percezione di sette colori 
soltanto, ciò dipende dalla limitata facoltà di analisi del nostro 
organo visivo. Infatti la fisiologia c’ insegna che nell’ occhio 
esiste un numero limitato di organi sensibili alle radiazioni, e 
che le specie di essi si possono ridurre essenzialmente a tre. 

Ogni radiazione semplice, caratterizzata dal suo periodo di 
vibrazione e dalla sua intensità, cadendo sulla retina, agisce si- 
multaneamente su questi tre organi, e quindi si ha una triplice 
sensazione nervosa. Quando l’ intensità della eccitazione è uguale 
per tutti i tre organi, si ha l'impressione della luce bianca. 

Ora, una data radiazione monocromatica produrrà nei tre 
organi tre eccitazioni di intensità a, b, c, in generale diverse 
fra loro; e un’ altra radiazione, tre eccitazioni di intensità a’. 
b', c'. Le due radiazioni insieme produrranno quindi tre ec- 
citazioni di intensità a + @', b + d', e + c'; e quando sia 

atba'=b + b' ="c+c', 
si avrà la sensazione della luce bianca. 

Ne risulta che la luce bianca si può produrre combinando 
appropriatamente le infinite radiazioni semplici a due a due, e 
quindi in infiniti modi. 

Quando due colori, semplici o com- 
posti, sovrapposti danno la sensazione 
della luce bianca, essi diconsi comple- 
mentari. 

È facile verificare se due colori 
sono complementari, approfittando della 
persistenza delle sensazioni visive 
($ 203). Si dipinga un disco a settori 
alternati di un colore e dell’ altro 
(fig. 187), e lo si ponga in rapida ro- 
tazione: se si otterrà la sensazione del bianco, i due colori 
saranno complementari. 





Fig. 187 


Studio sommario delle radiazioni. 





223 — Modo di formare uno spettro puro. Per ottenere 
_uno spettro tale che in ogni suo punto cada una sola radia- 
zione, per ottenere, cioè, quello che si chiama uno spettro 
puro, si ricorre alla disposizione seguente. 


ene a alia 


è (60 da 
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La sorgente luminosa X (fig. 188) di cui si vuole anali: 
p: la luce si colloca dietro uno schermo SS che reca una 

] fenditura , e si pone una lente convergente L a tale d 

$ da SS, da produrre un’ immagine reale della fenditura 

AI di là della lente si mette un prisma P, con gli spig 

% ralleli alla fenditura: il quale devia i raggi che cadono in 
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Fig. 188 


| in modo che l’immagine della fenditura 7 vada a formarsi i 
Hi F' sullo schermo $’S', il quale è stato disposto in modo d 
| : riuscire all’incirca tangente in F” ad un cerchio di centro | oe 
L i di raggio OF,. - AR 
Se la luce emanata da X è monocromatica, avremo una so 0 

i immagine della fenditura F; se invece contiene due radiazioni 
avremo due immagini ”, F''; ecc. In generale se le radiazi 
che compongono la luce della sorgente sono in numero fit 
i avremo un numero limitato di righe luminose, al cui insi em 
i si dà pure il nome di spettro della sorgente; se invece sa 
fr in numero infinito, e i loro periodi, e quindi anche i loro. 
dici di rifrazione, variano con continuità, avremo una ban 

9 luminosa ininterrotta, che dicesi spettro continuo. 


224 — Spettroscopio. — Quando si vuole uno spettro. 
che più puro si ricorre all’ apparecchio detto spettroscopie 

La disposizione che di solito suol darsi a quest’ istrumen 
è mostrata schematicamente nella figura 189. Un tubo FC, di 
collimatore, è chiuso da una parte da un diaframma c 
porta la fenditura strettissima 7, davanti a cui si pone la sor- 
gente in esame, e dall’altra da una lente convergente C, 
cui piano focale si trova la fenditura. 
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Ogni punto di questa invia sulla lente C un fascio diver- 
gente, che si trasforma allora in un fascio parallelo, il quale 
va a battere su di un prisma P, portato da una piattaforma. 
I raggi emergenti dal prisma vengono poi a cadere sull’ obbiet- 
tivo 0 di un cannocchiale. 

Ora, tutti i raggi che hanno lo stesso periodo, e quindi 
lo stesso indice di rifrazione per la sostanza del prisma, subi- 





Fig. 189 


scono in questo deviazioni uguali e sono ancora paralleli al- 
l'uscita dal prisma. L'obbiettivo del cannocchiale li fa per- 
ciò convergere nel suo piano focale, dove essi formano una 
immagine reale £ della fenditura, del colore corrispondente 
al periodo loro. 

L’insieme di tutte le immagini corrispondenti ai diversi 
periodi forma, nel piano focale dell’ obbiettivo, uno spettro reale, 
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Fig. 190 


analogo a quello che si aveva con la disposizione precedente ; 
questo viene osservato mediante l’ oculare 0' del cannocchiale. 
Cannocchiale e collimatore posson girare attorno all’ asse 
di un cerchio graduato KX, trascinando sul lembo di questo 
due nonii che servono alle letture degli angoli di rotazione. 
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La figura 190 mostra uno spettroscopio completo. Le li 
ghezze del cannocchiale e del collimatore vengono aggiu 
mediante cremagliere, e le letture del lembo graduato si effe 
tuano con due piccoli microscopi. A 

225 — Proprietà calorifiche e chimiche delle radiazio 
Per vedere in che modo il potere calorifico è distribuito lung? 
lo spettro, si può fare scorrere un termometro sensibilissim® 
sullo spettro solare, arrestandolo nelle varie regioni il temp? 
sufficiente perchè diventi stazionario. Si trova che, procedend® 
dal violetto verso il rosso, la temperatura si mantiene sens? 
bilmente uguale a quella ambiente fino al giallo; da quest 
punto cresce fino un poco a/ di là del rosso, e ridiviene ugual@ 
alla temperatura ambiente solo ad una certa distanza dal ros 0 
estremo. va 

Dunque il potere calorifico è quasi nullo dalle radiazion® 
più rifrangibili alle gialle, e. crescente da queste alle rosse; @- 
vi hanno radiazioni meno rifrangibili delle rosse, e quindi 
lunghezza d’onda e di periodo maggiore, inefficaci sull’ occhio, 
ma pure calorifiche. La regione dello spettro costituita da questa 
ultime radiazioni, viene detta spettro infrarosso. 

Un altro. modo di studiare le radiazioni dello spettro è ba- 
sato sulla proprietà che esse possiedono d’impressionare le 
lastre fotografiche (come vedremo più tardi); così, se fotografiniM6li 
uno spettro, ricevendolo direttamente sopra una ordinaria lastra . 
fotografica, troveremo che questa viene impressionata dal verde 
fino al violetto, ed anche in una regione posta al di là del 
violetto, estesa circa quanto lo spettro visibile, nella quale — 
l’occhio non percepisce alcuna luminosità: questa. regione di: + 
cesi spettro ultravioletto. È 

Ma un mezzo più comodo di rivelare le radiazioni ultra- 
violette è quello di usare uno schermo di .carta (fig. 191), dif 
cui una metà, N, sia la-. 
sciata inalterata, e l’altra, | 
M, sia spalmata con polvere 
= di platinocianuro di bario, 
Le i: Ji nl | sostanza che ha la proprietà 

MONA || ci atuinarsi di na toa 
verdastra nei punti colpiti. 
dalle radiazioni. i 

Se si proietta lo spettro. 
Fig. 191 lungo la linea .4.B, in modo 
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che in parte cada nella regione M e in parte nella regione N, 
si osserverà sulla carta lo spettro ordinario della sorgente, e 
sul platinocianuro M una luminosità anche dove arrivano le 
radiazioni ultraviolette. 


Spettri di emissione. 


226 — L'esperienza insegna che, quando un corpo diviene 
luminoso, lo spettro della luce che esso emette è diverso a se- 
conda della temperatura e dello stato fisico del corpo. Studiamo 
ora questi spettri, detti di emissione, per i varî corpi. 

I solidi e i liquidi, allo stato di incandescenza, forniscono 
uno spettro perfettamente continuo, cioè senza interruzioni. 
Talvolta potrà bensì mancarne una parte, ad esempio l’ estremo 
violetto o l’ ultravioletto, ma la banda che costituisce lo spettro 
è sempre continua. 

Sono spettri di questo genere, ad es., quello della fiamma 
a petrolio, o a gas, la cui luminosità è dovuta alle particelle 
di carbone portate all’ incandescenza, quello delle reticelle Auer, 
quello dei filamenti delle lampadine elettriche, quello dei car- 
boni dell’arco elettrico e quello dei metalli fusi, oltre la tem- 
peratura di 400-500 gradi circa. 

Invece quando i corpi semplici divengono luminosi allo 
stato di vapore o di gas, come si verifica, ad es., allorchè un 
pezzetto di sodio viene posto nella fiamma di un becco Bunsen, 
o quando un gas viene attraversato da scariche elettriche, essi 
dànno sempre uno spettro a righe, o a fascie, luminose, sepa- 
rate da fascie oscure, e di colore eguale a quello che si ha nella 
posizione corrispondente di uno spettro continuo. Lo spettro 
allora vien detto a righe nel primo caso, a bande o a co- 
lonnato, nel secondo. 

I vapori metallici forniscono di solito uno spettro a righe, 
l'azoto uno spettro a colonnato. La figura 192 mostra gli spettri 
del sodio (1), del potassio (2), dell’ idrogeno (3), e dell’ azoto (4). 

Lo spettro a righe o a bande, o, come comunemente dicesi, 
lo spettro discontinuo, è caratteristico dello stato gassoso. 

È molto importante il fatto che, quando la temperatura sia 
sufficientemente elevata, le righe dello spettro, cioè le radia- 
zioni emesse ad una determinata temperatura, rimangono, entro 
limiti assai vasti, le stesse per ciascun elemento chimico. 








essa si trova, combinato o no, un dato elemento: potremo cioè 
fare l’ analisi chimica qualitativa. 

Questo processo, detto analisi spettrale, è sensibilissimo, 
perchè bastano traccie lievissime del corpo per farne comparire 





Fig. 192 


lo spettro caratteristico; esso ha condotto alla scoperta di nuovi 
corpi semplici, tra cui il cesio, il rubidio, il tallio, ecc. 


Spettro del sole. 





i I 
In tal modo, dalle righe dello spettro di una sostanza gas: 
sosa, o portata allo stato di.vapore, potremo riconoscere se in | 


227 — Uno spettro che merita considerazioue speciale è | 


quello del sole. Lo si può osservare colla disposizione del 
$ 223, oppure collo spettroscopio, illuminando la fenditura con 
ta luce solare. Esso è uno spettro discontinuo, poichè è solcato 
da linee oscure trasversali, parallele alla fenditura, dette linee, 
o righe, di Fraunhofer dal nome del primo che le osservò, 
le quali indicano la mancanza delle corrispondenti radiazioni. 

Le più notevoli si designano colle lettere dell’ alfabeto 
4,B,C,.... H (fig. 193, 5), le altre coi numeri delle lunghezze 
d’ onda corrispondenti alla posizione da esse occupata nello 
spettro. 

È importante notare che tali linee oscure corrispondono 
quasi sempre a lunghezze d’ onda spettanti alle righe. bril- 
lanti degli spettri d° emissione degli elementi. Così la linea D 


si 
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corrisponde alla lunghezza d’ onda 0,589 », che è appunto la 
lunghezza d’ onda della linea gialla del sodio; e così pure molte 
linee dello spettro solare corrispondono a righe caratteristiche 
dello spettro del calcio e del ferro. 

Uno spettro come questo del sole dicesi di assorbimento; 
e vedremo fra poco il perchè di questa denominazione. 


228 — Infrarosso e ultravioletto. — Come la regione visi- 
bile dello spettro, così anche le regioni dell’ infrarosso e del- 
l’ ultravioletto possono essere discontinue, cioè possono presen- 
tare delle porzioni in cui non si hanno radiazioni; e ciò si 
verifica, infatti, nello spettro del sole. 

Per riconoscere ciò nell’ ultravioletto basta eseguirne la 
fotografia, ricevendolo direttamente sulla lastra ($ 225). In 
questa, sviluppata, si vede una striscia nera, prodotta dalle 
radiazioni, solcata trasversalmente da righe, o bande, chiare, 
che indicano le radiazioni mancanti. Nelle fotografie dell’ ultra- 
violetto dello spettro solare si contano centinaia, ed anche 
migliaia, di righe. 

Colla fotografia si può attualmente studiare anche lo spettro 
quasi completo, perchè si è riusciti a fabbricare delle lastre 
sensibili alla luce gialla, rossa, ed anche ad una parte del- 
l’ infrarosso. 

Per lo studio dell’ infrarosso, assai meglio del termometro 
comune, serve la pila termoelettrica, la quale è costituita 
da una serie di coppie termoelettriche. 

Una coppia termoeleltrica consiste di due fili sottili M,M” 
(fig. 193), di metalli diversi, congiunti fra loro con due salda- 

ture 4,5, in modo da for- 

A Bi mare un circuito chiuso. 
dA : Se le due saldature A 
de e B vengono portate a tem- 
77 N peratura diversa, mantenen- 
\M' G ( na do, per es., B alla tempera- 
tura dell’ ambiente e riscal- 
Fic. 193 dando A con la mano, una 
a corrente elettrica passa nel 
circuito A M'BMA; corrente che — come vedremo a suo tempo 
— è rivelata e misurata da uno speciale strumento G, detto 

galvanometro. 

Riunendo varie coppie insieme, in modo che i fili di metallo 

diverso si alternino (fig. 194), si avrà un apparecchio, col 


DA 








quale, lasciando tutte le saldature B a temperatura ordinaria € 
scaldando le saldature A, si otterranno indicazioni di differenze | 
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di temperatura anche lievissime. 
Per lo studio dello spettro tutte 
le saldature A vengono disposte | 
lungo una sola linea retta RR, 
vicine fra loro. x 

Disponiamo la linea RR delle. | 
saldature A parallelamente alla 
fenditura, e spostiamola lungo lo 
spettro. Noteremo che la tempe- 
ratura è maggiore o minore, a. 
seconda della regione dello spet- | 
tro in cui è situata la linea RR. 

a Se lo spettro è discontinuo, le 
saldature A subiscono bruschi sbalzi di temperatura, che sono 
rivelati dal galvanometro G. 

Con la pila termoelettrica si è riconosciuto discontinuità 
dello spettro solare nell’ infrarosso, cioè bande fredde in esso; 
che le righe di Fraunhofer non hanno effetto calorifico, come. 
non hanno effetto luminoso, nè chimico; e che anche nel vjo=-si 
letto e in buona parte dell’ ultravioletto vi è effetto calorifico, 
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sebbene in misura assai piccola. cw 
2 
229 -— Distribuzione dell’ energia nello spettro solare. — 


L’ esperienza ora descritta dimostra che ogni radiazione, visi- 
bile o no, trasporta con sè una certa quantità di energ gia, eu 
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che, mediante una pila termoelettrica, possiamo determinare 

com’ essa sia distribuita nelle varie regioni dello spettro. 21 
Per esempio, se spostiamo la pila termoelettrica lungo lo DÌ 
spettro del sole, e quindi riportiamo in un sistema di assi come 
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ascisse i valori delle lunghezze d’ onda, e come ordinate quelli 
corrispondenti della energia trasportata da ogni radiazione, ot- 
teniamo una curva come quella della figura 195. 


Trasmissione ed emissione. 


230 — Assorbimento delle radiazioni. — Per indagare ora 
come venga variamente modificata 1’ energia dei raggi che si 
trasmettono in un mezzo, rischiariamo con un solido incande- 
scente la fenditura di uno spettroscopio. Otterremo, come sap- 
piamo, uno spettro continuo. 

Ponendo sul cammino dei raggi una lastra di vetro colorato, 
o una vaschetta contenente un liquido colorato, lo spettro su- 
bisce notevoli modificazioni: 1’ intensità è in generale diminuita 
in tutto lo spettro, ma in certe regioni assai più notevolmente 
che in altre. Vale a dire ‘che le radiazioni corrispondenti a 
queste regioni, nel passare attraverso la sostanza, sono state 
più assorbite che non le altre. 


Mu 


| 
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Fig. 196 


Così, interponendo sul cammino dei raggi una soluzione 
di bicromato potassico, sparisce quasi tutto lo spettro, all’ in- 
fuori della regione del giallo e del rosso; invece, con una so- 
luzione di solfato di rame, scompare l’ estremo rosso. 

Gli spettri in tal guisa modificati sì chiamano spettri di 
assorbimento. La figura 196 mostra lo spettro di assorbi- 
mento che si ottiene con un vetro di cobalto. 

Un corpo può lasciar passare tutti i raggi visibili, e trat- 
tenere alcuni raggi invisibili, sia dell’ infrarosso, sia dell’ ul- 
travioletto. Per esempio il vetro è trasparente per le radiazioni 
visibili, ma è opaco per le radiazioni che emettono i corpi a 
bassa temperatura e per le radiazioni ultraviolette. Per ciò si 
usa chiudere le serre con vetrate, che lasciano passare i raggi 
luminosi del sole, ma trattengono i raggi oscuri (infrarossi), 
emessi dai corpi in esse rinchiusi, e impediscono così il raf- 
freddamento dell’ ambiente. 
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Vi sono invece alcuni corpi assolutamente opachi per le 


radiazioni visibili, ma trasparentissimi per le radiazioni calo- 


rifiche invisibili, come avviene per una soluzione di iodio nel 


solfuro di carbonio, che è assolutamente opaca ai raggi visibili 
e trasparente all’ infrarosso. Altri sono opachi soltanto pei 
raggi ultravioletti, come il solfuro di carbonio, od opachi quasi 
affatto solo per gli infrarossi, come il quarzo. 

Infine vi hanno corpi che sono trasparenti per radiazioni 
di ogni lunghezza d’ onda, come il salgemma. 





231 — Colore dei corpi. — L’ assorbimento delle radiazioni 
ci dà facile spiegazione dei colori che i corpi presentano per 
trasparenza. (Quando un corpo lascia passare completamente, o 
nella stessa proporzione, tutte le radiazioni, è incoloro; altri- 
menti è colorato, di quel colore che risulta dalla sovrapposi- 
zione delle radiazioni trasmesse. Così, ad es., il vetro turchino 
di cobalto lascia passare, oltre il turchino e parte del violetto, 
anche il verde e parte del rosso (fig. 196). 

I colori dei corpiopachi (colori per riflessione) hanno una 
spiegazione analoga. Soltanto in tal caso la selezione delle ra- 
diazioni, invece che per trasmissione, si fa per diffusione; e il 
colore è dato allora dalle radiazioni diffuse. Così se un corpo 
opaco è rosso,. vuol dire che assorbe tutti i raggi all’ infuori 


dei rossi, o che questi sono i raggi che diffonde in maggior 


proporzione. 
Lo spettro di assorbimento, e perciò anche il colore dei 


corpi, può variare notevolmente colla temperatura. Ad es., certi 


corpi rossi diventano verdi quando siano riscaldati, e ripren- 
dono il color rosso alla temperatura ordinaria. 


232 — Potere assorbente e potere emissivo. — Deriva da 
quel che abbiamo detto che l’ assorbimento di un fascio di raggi, 
da parte di un corpo, dipende dalla natura di questo e dalla 
lunghezza d’ onda dei raggi. Oltre a ciò la quantità di energia 
raggiante assorbita dipende anche dalla temperatura del corpo, 
dalle condizioni fisiche della sua superficie, e dalla inclina- 
zione su essa dei raggi. 

Sia M (fig. 197) un corpo mantenuto alla temperatura 0; € 


un fascio di raggi paralleli di lunghezza d’ onda 2, I l’inten-_ 


sità del fascio, cioè la quantità di energia portata in un se- 
condo ed espressa in erg (Vol. I, $ 135). 














Parte del fascio sarà riflessa, parte trasmessa e parte dif- 
fusa; la parte rimanente sarà assorbita. 

Chiamando 4 l’intensi- 

tà della parte assorbita, il 


A DL: 
rapporto pr dicesi po- 


tere assorbente di quel 
| corpo in quel fascio, per la 
lunghezza d’ onda X e per la 
temperatura 6. 
Se il corpo non riflette, 
non diffonde e non trasmet- 
Fig. 197 ‘te affatto radiazioni di lun- 
ghezza d’ onda 2, esso di- 
cesi perfettamente assorbente per queste radiazioni. 
Quando poi un corpo è capace di assorbire totalmente ra- 
diazioni di ogni lunghezza d’ onda, dicesi perfettamente nero. 
Il corpo M, capace di assorbire le radiazioni 2 alla tempe- 
ratura 8, può emettere in generale queste stesse radiazioni alla 
medesima temperatura. Allora l’ intensità del fascio di raggi 
di lunghezza d’onda 2, inviato da M nel cilindro C, è, per 
definizione, il potere emissivo del corpo in quel cilindro, per 
la temperatura 6 e per la lunghezza i. Esso si designa colla 
lettera e, si esprime in unità meccaniche, e dipende dalla na- 
tura del corpo, dalle condizioni fisiche della sua superficie, e 
dalla inclinazione dei raggi rispetto ad essa. 












































233 — Legge di Kirchhoff. — Tra il potere assorbente e 
il potere emissivo ad una stessa temperatura, ora definiti, esiste 
una relazione importante, detta legge di Kirchhoff, che noi 
ci limiteremo ad enunciare. Essa è la seguente : 

Ad una data temperatura, il rapporto fra il potere 
emissivo ed il potere assorbente per una data lun- 
ghezza d'onda, è il medesimo per ogni corpo. Ossia 


n = costante. . (15) 


Un corpo solido o liquido assorbe, ad una data temperatura, 
le radiazioni che, a questa temperatura, è capace di emettere. 

Foucault, per primo, dimostrò sperimentalmente questa 
proprietà anche per i vapori incandescenti. Ciò si può vedere 
nel modo seguente. 
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Illuminiamo, mediante un arco elettrico A (fig. 198), la fen- 
ditura F, dietro la quale si trova la lente L e il prisma P, 
disposti in modo da ottenere su di uno schermo ($ 223) uno 
spettro puro VR della punta di uno dei carboni dell’ arco, spettro 
che sarà continuo ($ 296). 

Fra l’arco e la fenditura interponiamo quindi una lampada 
Bunsen B, e collochiamo nella sua fiamma non luminosa un 


L P 





Fig. 198 


pezzetto di sodio, portato da un apposito scodellino S. Il sodio 
allora manda vapori, che subito si incendiano, e contempora- 
neamente si vede comparire, sul fondo brillante dello spettro, 
una riga nera nella posizione della riga brillante del sodio. 
Possiamo assicurarci che la posizione è proprio quella, spe- 
gnendo l’arco elettrico: al posto della linea oscura vediamo 


. comparire una riga gialla. 
Ecco come si spiega questo fenomeno, detto dell'iAcl 


stone dello spettro. 

Le radiazioni emesse dall’ arco traversano il vapore di sodio, 
e la radiazione D, che fra esse si trova, è quasi completamente 
assorbita. Il vapore di sodio la emette a sua volta, ma — a 
causa della più bassa temperatura del becco Bunsen — con 
intensità molto minore. In corrispondenza della riga D lo schermo 
sarà dunque meno illuminato che nelle parti contigue e appa- 
rirà oscuro per contrasto. 

Da questa esperienza si trae la spiegazione delle righe nere 
dello spettro solare. 

Si può infatti ritenere che il sole sia un corpo, solido o 
liquido, incandescente, circondato da un’ atmosfera gassosa, essa 
pure incandescente. Il nucleo solido o liquido emette uno spettro 
continuo, e l’ involucro gassoso, uno spettro di righe corri- 
spondenti agli elementi di cui è costituita l’ atmosfera solare. 
Ma la temperatura di questa è inferiore a quella del nucleo, e 
quindi, poichè le radiazioni assorbite non saranno compensate 
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in intensità dalle corrispondenti radiazioni emesse, vi saranno 
nello spettro delle righe oscure. 

Si è già detto ($ 227) che esse corrispondono esattamente 
alle stesse lunghezze d’ onda delle righe degli elementi da noi 
conosciuti: siamo quindi indotti a concludere che questi corpi 
esistono, allo stato di vapore, anche nell’ atmosfera del sole. 

Una conferma di questa teoria si ha nel fatto che se, du- 
rante un ecclisse, si dirige la fenditura di uno spettroscopio 
tangente al lembo dell’immagine del sole, appaiono nello spet- 
tro righe brillanti là dove prima erano righe oscure. 


Fotog rafia. 


234 — Prove negative. — La fotografia ha per iscopo di 
ottenere, per mezzo di opportuni procedimenti fisici e chimici, 
immagini permanenti degli oggetti. 

Il comune procedimento è fondato sul fatto che alcuni sali 
di argento, e specialmente il bromuro, incorporati in determi- 
nate sostanze organiche, come la gelatina per esempio, esposti 
all’azione della luce, subiscono un’ alterazione tale, che li rende 
decomponibili da certe soluzioni riduttrici. 

Ecco come si procede. Si prende una lastra fotografica, 
ossia una lastra di vetro su cui è stato disteso uno strato di 
gelatina, contenente minuti granuli di bromuro d’argento ; e si 
espone, per breve tempo, in una camera oscura là dove si forma 
l’immagine netta dell’ oggetto da fotografare. 

Nelle regioni colpite dalla luce si origina una alterazione 
chimica, per la quale esse, quando poi sieno messe a contatto 
con una opportuna soluzione riduttrice (sviluppo), si anne- 
riscono più o meno nelle varie parti della lastra, a seconda 
dell’intensità e qualità della luce che le ha colpite. Tale anne- 
rimento è dovuto alla formazione di una polvere tenuissima 
di argento, che si libera dal bromuro. 

Le regioni non colpite dalla luce rimangono invece inalte- 
rate. Si ha così dell'oggetto un’immagine negativa, vale a 
dire coi chiari e gli scuri invertiti. 

Immergendo poi la negativa in una soluzione di iposolfito 
di sodio, il bromuro non ancora ridotto viene disciolto, e non 
rimane sul vetro che uno strato di gelatina e di argento inal- 
terabile: l’immagine allora è, come si dice, fissata. 

La negativa infine vien lavata e posta ad asciugare. 
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235 — Prove positive. — Prendiamo un foglio di carta, 


su cui sia disteso uno strato sensibile simile a quello delle 
lastre, e, dopo averlo collocato sotto alla negativa in modo che 
le due superficie coperte di gelatina siano in contatto, esponia- 
molo un poco alla luce: otterremo, dopo lo sviluppo, una im- 
magine invertita della negativa, ossia un’ immagine positiva 


dell’ oggetto, che si rende inalterabile, ossia si fissa, come la 


negativa. 

È ovvio che le lastre e carte sensibili devono essere ma- 
neggiate nel buio, o alla luce rossa (alla quale non sono, in 
generale, alterabili), finchè non siano completamente fissate. 

Comunemente si ricorre, per fare le positive, cioè, come si 


dice, per la stampa delle fotografie, a carte al cloruro o al citrato | 


di argento anzichè a quelle al bromuro. In tal caso l’ anneri- 
mento, nei punti colpiti dalla luce, avviene da sè senza bisogno 
di sviluppo, ma è molto più lento; cosicchè queste carte hanno 
il vantaggio di poter essere sorvegliate durante la stampa e di 
non richiedere le manipolazioni nell’ oscurità. 

Basta poi fissare e lavare, per aver finita la positiva. 


236 — Macchina fotografica. — Le immagini da ricever 
sulle lastre sensibili si ottengono mediante le macchine 
fotografiche. 


Una delle più comuni è rappresentata dalla figura 199. Essa 
consiste in una intelaiatura di legno, che porta nella parte 
anteriore un sistema di 
lenti (obbiettivo), de- 
stinato a formare le im- 
magini; e nella parte 
posteriore un telaietto al 
quale si può adattare un 
vetro colla faccia rivolta 
all’ obbiettivo smeriglia- 
ta, o un astuccio a per- 
fetta chiusura di luce 
(chéssis), contenente la 
lastra fotografica. Queste 
due parti della macchina 
sono congiunte da un soffietto di pelle, aperto solo agli estremi, 
di lunghezza variabile. 

Le cose sono disposte in modo che, quando si toglie il 
vetro smerigliato e si sostituisce coll’ astuccio, la lastra in esso 
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contenuta occupa col suo strato sensibile la stessa posizione 
che occupava la faccia smerigliata del vetro. 

Ebbene, quando, allungando o accorciando il soffietto, si 
è messo a fuoco, cioè si vede l’ immagine dell’ oggetto dise- 
gnarsi netta sul vetro smerigliato, si pone al suo posto la 
lastra, e si apre, per un tempo brevissimo, l’ otturatore del- 
l’ obbiettivo. L’ impressione della lastra è avvenuta: non resta 
che eseguire le manipolazioni chimiche indicate ($ 234). 


237 — Fotografia a colori — Da alcuni anni si è riusciti 
ad ottenere nelle fotografie anche la riproduzione dei colori. 

Uno dei procedimenti è fondato sulla proprietà che ha 
l’ occhio di dare la sensazione di un colore qualunque, fon- 
dendo insieme le tre diverse sensazioni — opportunamente 
intense — prodotte da tre colori fondamentali ($ 222). 

Si fanno perciò tre fotografie dell’ oggetto: una attraverso 
una sostanza che lasci passare solo i raggi rosso-aranciati, 
un’ altra attraverso un filtro analogo pei raggi verdi, e la terza 
attraverso un filtro pei raggi violetti. 

Le lastre verranno impressionate, la prima soltanto nei punti 
tolpiti da raggi rosso-aranciati, la seconda solamente in quelli 
su cui cadono raggi verdi, e la terza solo nei punti in cui ar- 
rivano raggi violetti. 

Da queste tre negative — con procedimento di stàmpa spe- 
ciale — si fanno tre positive distinte, una rosso-aranciata, una 
verde e una violetta; poi, con tre apparecchi di proiezione 
($ 207) si producono le immagini di tutte e tre le positive 
su di un medesimo schermo, sovrapponendole esattamente. Si 
vede allora sullo schermo l’immagine dell’ oggetto coi colori 
naturali. 

I colori sono alquanto sbiaditi e non tutte le gradazioni 
vengono ben riprodotte. 


238 — Processo Lumière. — I fratelli Lumière sono giunti 
recentemente ad ottenere la fotografia a colori mediante una 
sola posa, basandosi sulla seguente proprietà dell’ occhio. 

Per avere la sensazione di un dato colore, non è necessario 
fondere in uno solo i tre colori fondamentali nelle dovute pro- 
porzioni: l’ occhio riceve la medesima impressione disponendo 
invece vicini l’uno all’altro minutissimi corpicciuoli, colorati 
coi colori fondamentali, in quelle determinate proporzioni. Ecco 
allora in che consiste il processo Lumière. 
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Su di una lastra di vetro si distende uno strato di granuli i 
di fecola (di patate) colorati coi tre colori fondamentali — 
rosso-aranciato, verde e violetto — in tali proporzioni da otte- 
nere la sensazione del bianco. Se l’ operazione è ben fatta, la 
lastra, osservata per trasparenza, apparisce quasi incolora 0 
leggermente grigiastra. 

Sulla fecola si distende poi uno strato di gelatina con bro- 
muro di argento, reso sensibile a tutti i colori; e si fa con 
questa lastra la fotografia dell’ oggetto nel modo ordinario, 
volgendo però verso l’ obbiettivo la faccia non portante lo Strait £ 
sensibile. 

Allora, se un raggio di luce, supponiamo violetta, colpisce 
un granello violetto, lo attraversa e impressiona lo strato sen- 
sibile di bromuro di argento in corrispondenza del granello. 
Se invece che da un raggio violetto, il granello è colpito da 
un raggio di colore diverso, questo viene assorbito e il bromuro 
di argento sottostante non è impressionato. Analogamente suc- 
cede per le altre due specie di granuli. 

Sviluppando allora la lastra, e guardandola per trasparenza, 
non potremo vedere i granelli violetti dove è caduta la luce 
violetta, nè i rossi nelle parti rosse dell’ immagine, ecc. La 
lastra ci apparirà quindi una negativa, colorata coi colori com- 
plementari ($ 222) di quelli dell’ oggetto riprodotto. 

Per avere i veri colori, la lastra viene invertita; cioè, prima 
di fissarla, la si tratta con un ossidante, che sciolga l’ argento 
metallico nei punti nei quali si è depositato, e non alteri il 
bromuro che lo sviluppo non ha ridotto. Tolto infatti così 
l’ argento metallico, se ora si sviluppa la lastra in piena luce, 
il bromuro rimasto annerisce per la liberazione dell’ argento, 
e compare l’ immagine positiva. Questa volta l’ annerimento si 
p' forma sotto i dischetti di fecola che in principio non erano 
i stati attraversati dalla luce; e quindi la lastra, guardata per 
trasparenza, mostra ora i colori naturali dell’ oggetto. 
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Lo stato elettrico. 





239 — Fenomeni elettrici. Una bacchetta di ebanite o di 
ceralacca, quando» venga strofinata con un pezzo di .flanella, 
acquista particolari proprietà, che non posse- i 

di) deva prima dello strofinamento. Essa attrae dei "a 

| corpiccioli leggieri: per esempio, dei piccoli 
pezzi di carta, di sottile foglia metallica, ecc. A 

Una bacchetta di vetro acquista essa pure la B 

stessa proprietà per lo strofinamento. v È 

Noi diremo che il vetro, l’ ebanite, la cera- 0 
lacca — in tal caso — hanno assunto lo stato È 
elettrico o sono carichi di elettricità. È 
Così ad es., quando un corpo, avvicinato A 

a una pallina di sughero dorata, sospesa a un ha 
ie 200 filo (fig. 200), la attira, diremo che è elettriz- "E 
zato. La pallina sospesa, che provvisoriamente ci servirà per i li 
rivelare lo stato elettrico, si chiama pendolino elettrico. 3 


pers perire. 


+00 


240 — Stato elettrico vitreo e resinoso. — Se consideriamo 
i fenomeni a cui danno origine una bacchetta di vetro ed una 
di ebanite, strofinate con lo stesso panno, troviamo che lo stato 
elettrico dell’ ebanite è diverso da quello del vetro. 

Prendiamo, infatti, una sottile bacchetta di ebanite elettriz- 
zata e sospendiamola orizzontalmente in modo che sia mobile 
intorno a un asse verticale (fig. 201); poi avviciniamo all’ estre- 
mità di questa bacchetta un bastone di vetro pure elettrizzato: 
vedremo che l’ ebanite sospesa è attratta. Se le avviciniamo 
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invece un bastone di ebanite elettrizzato, troveremo che la bae- 
chetta sospesa è respinta. : 
Avremmo potuto sospendere una dae 
chetta di vetro elettrizzata, invece di quella 
d’ebanite. Il risultato sarebbe stato op- 
posto a quello precedente: il vetro elet- 
trizzato avrebbe respinta la bacchetta, il 
bastone di ebanite 1’ avrebbe attratta. 
Dobbiamo concludere che lo stato elet- | 
trico del vetro non è identico a quello 
dell’ ebanite. Daremo quindi al primo il 
nome di stato elettrico vitreo, e al se- 
condo il nome di stato elettrico resi- 
noso, essendo esso uguale allo stato 
Fig. 201 elettrico che assumono in generale le re- 
sine quando vengano strofinate. i 
L’ esperienza inoltre dimostra che lo stato elettrico posseduto 
da un corpo ha sempre le proprietà di quello vitreo o di quello 
resinoso. 
I risultati che abbiamo trovato, possono essere così enun- 


è 





respingono, corpi aventi stato elettrico contrario od 
eteronimo si attraggono. 


Conduttori e coibenti. Si 

241 — Lo stato elettrico si può trasmettere da un corpo — 
ad un altro. Per mettere ciò in evidenza, prendiamo un cilindro di 
metallico A B (fig. 202), LA 


sospeso orizzontalmen- 
te mediante due fili di 
seta, e tocchiamolo con 
un bastone di ebanite 
elettrizzato. Avvicinan- 
do allora al cilindro 
un’ asticella di ebani- 
te elettrizzata, sospesa 
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come nell’ esperienza o ER 
precedente, vedremo Pre E >. 
che è respinta: dunque Fig. 202 ì 


il cilindro ha acquistato lo stato elettrico resinoso. Ta 
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Diremo quindi che dall’ ebanite lo stato elettrico si è tra- 
smesso al cilindro. 

Osserviamo poi che l’ estremità A del cilindro respinge 
l’asticella, anche se il contatto fra il cilindro e il bastone di 
ebanite è avvenuto all’ estremità opposta B. Dunque lo stato 
elettrico dell’ ebanite, non soltanto si comunica al cilindro me- 
tallico, ma in esso passa senz'altro da una regione all’ altra. 

Questo comportamento del metallo è assai diverso da quello 
presentato dall’ ebanite o dal vetro. Una bacchetta di ebanite 
o di vetro, infatti, dotata di stato elettrico ad una estremità, 
non si mostra elettrizzata all’ altra estremità. 

Abbiamo dunque due categorie di corpi: gli uni propagano 
facilmente lo stato elettrico fra le loro varie parti: gli altri, 
invece, mantengono localizzato lo stato elettrico nella regione 
in cui questo è stato destato o comunicato. 

I primi si chiamano conduttori, gli altri coibenti. 


242 — Conduttori in comunicazione con la terra. — Ne 
segue evidentemente, che quando un corpo elettrizzato viene in 
contatto con un conduttore, entrambi i corpi si manifestano 
carichi di elettricità. Se invece il corpo elettrizzato è posto in 
contatto con la terra — o direttamente o coll’ intermediario di 
un conduttore — il suo stato elettrico scompare, cioè il corpo 
torna allo stato naturale o neutro, o anche, come suol dirsi, 
8% scarica. 

Perciò, quando si vuole scaricare un corpo, basta metterlo 
a terra, ossia porlo in comunicazione col suolo. Per dimo- 
strarlo, prendiamo una -sferetta metallica appesa ad un filo di 
seta; e, dopo averla toccata con una bacchetta di ebanite pre- 
cedentemente strofinata, verifichiamo che essa è elettrizzata, 
avvicinandola al pendolino. Tocchiamo allora con un dito la 
Sferetta (ponendola così, attraverso il nostro corpo, che è con- 
duttore, in comunicazione col suolo): essa dopo non è più capace 


DI 


di attrarre il pendolino, e quindi si è scaricata. 


243 — Isolatori. — Se si vuole adunque che un corpo 
conduttore conservi il suo stato elettrico, è necessario reggerlo 
mediante pezzi di materia coibente ben difesi dalla polvere e 
dall’ umidità, che li renderebbero conduttori. Per tale ufficio i 
corpi coibenti sono detti anche isolanti. 

Buoni materiali isolanti sono la seta, lo zolfo, la ceralacca, 
la paraffina: quando però occorrono degli isolanti rigidi o più 
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robusti, si ricorre all’ ambra, all’ ebanite, al vetro. Quest’ ultimo 
però è poco adatto, perchè, nell’ aria non secca, si ricopre facil- 

i mente di uno straterello di umidità, che lo 
rende ben presto conduttore. Si ovvia comu- 
nemente a questo inconveniente coprendo il 
vetro di uno strato di ceralacca, gomma- 
lacca, o paraffina; ma assai meglio usando un 
isolatore di Mascart (fig. 203), costituito 
da una bottiglia di vetro, sul fondo della 
quale è saldata una colonna, pure di vetro, 
destinata a reggere — sopra un piatto, se 
occorre — il corpo che si vuol isolare. La 
bottiglia contiene acido solforico che, assor- 
bendo nell’ interno l’ umidità, mentiene asciuttissima la colonna 
di vetro: basta cambiare di tanto in tanto l’ acido, perchè l’ iso- 
lamento sia buonissimo. 





Fig. 203 


244 — Tutti i corpi sì elettrizzano per strofinio. — Dalla 
proprietà che hanno i corpi conduttori, di scaricarsi quando 
sono in comunicazione col suolo, deriva che un bastone metal- 
lico, strofinato mentre vien tenuto in mano, non può mostrarsi 
elettrizzato, poichè, attraverso al nostro corpo, esso è costan- 
temente in comunicazione con la terra. : 


L’ elettrizzamento si ottiene, invece, quando il conduttore. 


venga tenuto con un manico isolante: una sfera metallica, per 
esempio, sostenuta da un piede di vetro, si elettrizza quando 
venga battuta con una pelle di volpe. 

Collo strofinamento, dunque, tutti î corpi si elettrizzano. 

Da questa legge si inferisce che, quando si strofinano in- 
sieme due corpi, si elettrizzano entrambi: l’ esperienza conferma 
questa deduzione e mostra inoltre, come vedremo più innanzi 
($ 254), che i due corpi assumono stati elettrici contrarî. 


Elettroscopi. 





245 — Polveri elettroscopiche. Un metodo per ricono- 
scere se un corpo sia elettrizzato e in che stato. elettrico si 
trovi è quello delle cosidette polveri elettroscopiche. 

La più usata di esse è costituita da un miscuglio di minio 
e zolfo, finamente polverizzati. Se facciamo passare attraverso 


ad un velo questo miscuglio, i granellini delle due polveri, 
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confricandosi tra di loro e col velo, si elettrizzano: la polvere 
di minio acquista lo stato elettrico vitreo, quella di zolfo, in- 


vece, il resinoso. 


Soffiando perciò su di un corpo la polvere elettroscopica 
attraverso un velo, mediante un comune .soffietto, il corpo si 
ricoprirà di zolfo o di minio, secondochè attrae l’ uno o l’altro 
di essi, ossia secondochè il suo stato elettrico è vitreo o resinoso; 
e non ne attrarrà alcuno di preferenza se non è elettrizzato. 


246 — Elettroscopio a foglie. — Per riconoscere se un corpo 
sia elettrizzato o no, si suole più spesso mettere in comunica- 


È 
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Fig. 204 


zione il corpo con un sistema costituito 
di due striscioline conduttrici e leggiere 
(fig. 204), sospese all’ estremità inferiore 
di un’asticella metallica isolata. Striscie 
di carta velina, di foglia d’ oro o d’ allu- 
minio, servono benissimo allo scopo. 

Se il corpo è elettrizzato, esso comu- 
nica per conduzione il proprio stato elet- 
trico alle foglie, che per conseguenza si 
respingono. Così lo stato elettrico del corpo 
è rivelato dalla divergenza delle due foglie. 

Un apparecchio siffatto si chiama elet- 
troscopio. 


Adesso, invece di due foglie, se ne mette frequentemente 
una sola, addossata a una lastrina verticale metallica isolata, e 


a questa attaccata per l’ e- 
stremità superiore (fig. 205). 

Ordinariamente poi gli 
elettroscopi sono racchiusi 
dentro recipienti di vetro 
(fig. 206); e ciò pel duplice 
scopo di mantenerli in un 
ambiente secco, e di evitare 
che, per le correnti d’aria, 
le foglioline si agitino e s° 
rompano. 


247 -— Elettrometro a 
quadranti. — Un altro ap- 








Fig. 205 


Fig. 206 


parecchio, che si presta molto bene per riconoscere se un corpo 
è elettrizzato, e in quale dei due stati elettrici si trovi, e alle 
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misure ad essi relative ($ 261), è l’elettrometro a quadranti. 
È costituito da quattro quadranti metallici portati da sostegni 
isolanti (fig. 207) e disposti in un piano orizzontale: i qua- 
dranti opposti 1 e 4 comunicano tra loro mediante un filo di 
rame, così pure i quadranti 2 e 3; e al disopra di essi è so- 
spesa a piccola distanza, mediante un 
sottile filo di platino, una leggiera lamina 
di alluminio, detta impropriamente ago, 
alla quale vien data la forma di 8 indi- 
cata nella figura. Essa è libera di ruotare 
in un piano parellelo ai quadranti. 

Carichiamo l’ ago con una bacchetta 
di ebanite, poniamo una coppia di qua- 
dranti in comunicazione col suolo, e l’al- 
tra coppia in comunicazione col corpo che 
si vuole esaminare: l’ ago si muoverà ($ 240) verso una o l’altra 
coppia di quadranti, secondo che il corpo sarà nell’ uno o nel- 
l’altro stato elettrico, e rimarrà però immobile se il corpo è 
allo stato neutro. i 

Per potere osservare deviazioni dell’ ago anche piccolissime, 
vi si unisce rigidamente un leggero specchietto $S (fig. 208), su 
eui si fa cadere la luce 
di una lampada L; e 
di questa si raccoglie 
l immagine L,, for- 
mata da una lente con- 
vergente O, su di una 
scala graduata AB. 

Quando lo spec- 
chietto, ruotando, as- 
sume una nuova posi- 
zione .S', l’immagine - Fic, 208 
della lampada corre i 
lungo la scala, e si ferma in L',. Siccome l’ angolo L, C L',, 
è doppio ($ 159) di quello di cui ha ruotato lo specchio e quindi 





Fig. 207 





l’ago, e lo spostamento L, L', è tanto maggiore quanto più . 


grande è la distanza della scala dallo specchio, si potranno così 
riconoscere e misurare rotazioni dell’ ago anche piccolissime. 
Un elettrometro a quadranti può esser messo in condizioni 
tali da risultare molto più sensibile di un elettroscopio a foglie, 
poichè occorre assai minor forza a torcere un sottilissimo e 
lungo filo, che a sollevare e flettere una foglia, per quanto sot- 
tile essa possa essere. 
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Fenomeno di infiuenza. 


248 — L’elettrizzamento di un conduttore si può produrre, 
oltre che per strofinamento, v per mezzo della comunicazione 
metallica con un altro corpo elettrizzato, anche avvicinando 
semplicemente ad esso un altro corpo in istato elettrico. 

Prendiamo infatti un cilindro metallico, disposto orizzon- 
tale sopra un sostegno isolante (fig. 209), e attacchiamo ai due 
estremi e nel mezzo di esso, tre elettroscopi A, B, C, costituiti 
semplicemente da coppie di foglie d’oro. Avvicinando al cilin- 
dro un bastone di ebanite M, prima strofinato, vedremo su- 
bito divergere le foglie degli 
elettroscopi estremi, mentre 
restano chiuse quelle del- 
l’elettroscopio del centro. La 
divergenza delle foglie au- 
menta, sino a un certo limi- 
te, coll’avvicinamento di M. 

Allontanando poi il ba- 
stone, vedremo richiudersi 
man mano le foglioline, fino 
a ritornare nella posizione 
verticale. 

Se infine, ripetendo l’esperienza senza allontare 1’ ebanite 
M, soffiamo sul conduttore la polvere elettroscopica indicata 
($ 245), vedremo che esso si ricopre di zolfo nella parte vicina 
al bastone di ebanite e di minio nella parte opposta, e che la 
parte centrale non attrae di preferenza alcuna delle due sostanze. 

Possiamo dire dunque che, avvicinando un corpo carico di 
elettricità ad un conduttore isolato, si destano in questo i due 
stati elettrici, e che precisamente, în vicinanza del corpo ca- 
rico sì desta uno stato elettrico di nome contrario «a 
quello del corpo stesso, in lontananza, uno stato elet- 
Irico di nome uguale, e rimane nel mezzo una zona 
neutra. Allontanando il corpo carico, il conduttore iso- 
lato perde ogni segno di elettrizzamento. 

L’ elettrizzamento così ottenuto del conduttore isolato dicesi 
per influenza 0 per induzione: il corpo M si chiama in- 
fluenzante o inducente, il conduttore che si carica, indotto. 

In conseguenza di tale fenomeno, facendo comunicare col 
suolo un conduttore soggetto all’ influenza di un corpo eletriz- 
zato, esso assumerà in ogni suo punto uno stato elettrico 





Fig. 209 
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opposto a quello del corpo influenzante: infatti, in tale condi- 
zione, il conduttore e la terra formano un’ unico sistema in- 
dotto, e la zona neutra si troverà quindi a distanza grandissima. 


249 — Schermi elettrici. — Un conduttore isolato può es- 
sere tuttavia sottratto all’inflenza dei corpi elettrizzati circostanti. 
Basta, per ciò, collocarlo entro un inviluppo conduttore. 
chiuso, il quale può anche essere una gabbia di rete metallica. 
Infatti, collochiamo un elettroscopio entro un cilindro fatto 
con rete metallica (fig. 210), tenendolo isolato da questa. Avvi- 
cinando allora al cilindro un corpo elet- 
trizzato qualunque, non osserveremo alcun 
movimento nelle foglie dell’ elettroscopio, 
mentre invece alcune foglioline attaccate 
esternamente alla rete, mostreranno chia- 
ramente che questa è elettrizzata. Dunque: 
Un inviluppo conduttore forma 
uno schermo elettrico perfetto. 
Possiamo anche far comunicare il ci- 
lindro col corpo elettrizzato, senza che 
gli elettroscopi più sensibili interni ri- 
velino alcun indizio di elettrizzamento. 
Il Faraday per primo riconobbe che un involucro condut- 
tore. protegge i corpi interni dalle influenze elettriche di quelli 
esterni; ‘e perciò il cilindro di rete metallica, che ci ha servito 
poc'anzi, prende il nome di gabbia di Faraday. 
Come vedremo in seguito ($ 256), le foglie dell’elettroscopio 
rimangono chiuse, anche se comunicano coll’ involucro. 





Pila. 


250 — L’elettrizzamento di un conduttore, oltre che nei 
modi già indicati, può ottenersi an- 
che con la pila. 

Si chiama pila, o, più propria- 
mente, elemento di pila, un ap- 
parecchio costituito da due pezzi 
AB (fig. 211) di metallo o di altro 
solido conduttore — di natura di- 
versa fra loro — immersi in una 
soluzione acquosa di un acido, di . 
una base, o di un sale. 
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I due conduttori si chiamano elettrodi: ad essi sono 
saldate due striscie metalliche a, d, che diconsi i poli del- 
l'elemento di pila. 

Mettiamo in comunicazione — per mezzo di fili metallici — 
i due poli di un elemento di pila rispettivamente con due 
lastre metalliche isolate m, n (fig. 212): troveremo che le due 

lastre risultano ambedue elettrizzate, 
nel e che l’ una presenta lo stato elettrico 
I vitreo, l’ altra quello resinoso. Ciò 
potrà riconoscersi congiungendo me- 
tallicamente l’una e l’ altra lastra 
successivamente ad una coppia di 
quadranti di un elettrometro ($ 247), 
l’altra coppia del quale sia messa 
in comunicazione colla terra, e il 
cui ago sia stato caricato con una 
bacchetta di ebanite. 

Se poi congiungiamo diversi e- 
lementi di pila fra loro, in modo 
che il polo vitreo di un elemento sia 
congiunto col polo resinoso del suc- 
cessivo — cioè costituiamo una pila propriamente detta — e 
ripetiamo l’esperienza precedente servendoci dei poli estremi 
liberi, troveremo che la deviazione dell’ elettrometro sarà molto 
maggiore di prima, e tanto maggiore quanto più grande è il 
numero degli elementi. 

Usando una pila di circa 400 elementi, l’ elettrizzamento 
delle lastre sarà così forte, da poter esser messo in evidenza 
con un semplice elettroscopio a foglie. 

Gli elementi di pila comunemente adoperati sono svaria- 
tissimi. Il primo di essi è l'elemento wvoltaîco, costituito di 
due lastre, una di rame e l’altra di zinco, immerse in un vaso 
contenente acqua acidulata con acido solforico. Il polo con- 
giunto alla lastra di rame presenta lo stato elettrico vitreo, 
quello congiunto allo zinco lo stato elettrico resinoso. 

Oltre alle pile indicate, si usano, specialmente per caricare 
gli elettroscopi, le pile a secco. La più nota tra queste è la 
pila Zamboni (fig. 213), costituita da un gran numero di 
dischi di carta, stagnati sopra una faccia, spalmati di biossido 
di manganese sull’altra. Essi sono sovrapposti in modo che le 
faccie di una specie sieno rivolte tutte dalla stessa parte; 
la colonna così formata è attraversata da una bacchetta di 
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sostanza isolante. ad es. di ebanite, destinata a mantenere i “Mt 


dischi al loro posto. Essi son poi tenuti ben aderenti fra loro 
y rel 





dalla pressione di due lastrine circolari d’ottone poste agli 
estremi, le quali pongono il primo e l’ultimo disco in comu- 
nicazione coi serrafili a e b. 


x Quantità di elettricità. 


>” 251 — Cilindro di Faraday. — Un comportamento caratte- 
ristico dello stato elettrico si può rivelare introducendo un 
corpo elettrizzato dentro un recipiente metallico di forma qua-.. 
lunque, isolato da terra. Se per mezzo di un filo metallico si 
congiunge quest’ ultimo all’ elet- 
troscopio, si trova che la devia- 
zione delle foglioline è del tutto 
indipendente dalla posizione che 
occupa il corpo elettrizzato dentro. 
il recipiente e dalle sostanze che 
riempiono questo. 

Tale importantissimo fatto 
lo mostreremo comodamente per 
mezzo di un cilindro cavo di me- 
tallo (fig. 214), nel cui coperchio 
è praticata un’ apertura dalla 
quale s’ introduce il corpo elet- 
trizzato. Questo semplice appa- 
recchio, dalla sua forma e dal 
nome di chi ne ha riconosciuto 
le proprietà, si chiama cilindro 
di Faraday. 

Isoliamolo anzitutto da terra, per mezzo di un isolatore 
Mascart ($ 243) o di un pezzo di paraffina, e poniamolo in 
comunicazione con un elettroscopio mediante un filo metallico, | 
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Per l’ apertura superiore del cilindro, introduciamo allora 
una gola sfera di ottone, attaccata, con un pezzetto di pa- 
raffina, ad una lunga e sottile bacchetta di vetro. 

Se la pallina è elettrizzata, vedremo subito 
la foglia dell’ elettroscopio assumere una devia- 
zione, che resterà costante comunque si sposti la 
pallina nell’ interno, ed anche se la si porta a 
contatto col fondo o colle pareti del cilindro. Si 
trova inoltre che la deviazione rimane pure inal- 
terata se tra la pallina e la parete del cilindro si 
interpone una .sostanza diversa dall’ aria, come 
ad esempio un anello A di paraffina (fig. 215). 

Se introduciamo nel cilindro un’ altra pallina, 
pure elettrizzata, vedremo l’ elettroscopio assumere 
una deviazione ancora costante, ma diversa — in generale — 
dalla prima. 





252 - Quantità di elettricità. — L’° esperimento ora de- 
scritto ci permette di definire esattamente e misurare le quan- 
tità di elettricità possedute dai corpi elettrizzati. 

- Supponiamo infatti di avere prima di tutto parecchi corpi 
A,,Ax,... 4%, carichi di elettricità della stessa specie, e tali 
che introdotti successivamente nel cilindro di Faraday produ- 


cano uguali deviazioni nell’ elettroscopio ad esso congiunto: 


per definizione diremo che quei corpi posseggono quantità 
uguali di elettricità o uguali cariche o uguali masse 
elettriche. 

Si abbia ora un corpo B tale che, introdotto dentro il ci- 
lindro di Faraday, determini nell’ elettroscopio una deviazione 
uguale a quella che si ottiene allorchè si introducono due qua- 
lunque dei corpi A4,,43,...An simultaneamente: diremo 
allora che B possiede una quantità di elettricità doppia di 
quella di uno qualunque dei corpi A. 

E così, in generale, se un corpo X, introdotto nel cilindro, 
produce nell’ elettroscopio una deviazione uguale a quella pro- 
dotta da m corpi A4,,A4,,...An presi insieme, si dirà che X 
possiede una quantità di elettricità m volte maggiore di 
quella posseduta da uno-qualunque dei corpi A4,,A43,...An. 

Perciò, se si sceglie una certa quantità di elettricità come 
unità, il cilindro di Faraday permette la misura delle quantità 
di elettricità; le quali, per conseguenza, potranno tutte esser 
contrassegnate da numeri. 
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253 — Quantità di elettricità positive e negative. — Le. 
considerazioni che or ora abbiamo svolto, si riferivano a corpi , 
carichi di elettricità della stessa specie, sia che si trattasse di. 
elettricità vitrea, come di quella resinosa. 

Così, fissata una unità per le cariche vitree e una per 
quelle resinose, ogni carica elettrica può esser misurata senza 
nessuna ambiguità. 

Però è utile poter collegare queste due specie di elettricità, 
in modo che ne risulti una unità di misura unica. Ciò viene 
agevolato dal seguente esperimento. 

Prendiamo due corpi aventi stato elettrico diverso, e tali 
che messi separatamente dentro il cilindro di Faraday deter- 
minino nell’ elettroscopio devia- 
zioni uguali. Per ottener in modo 
semplice due corpi in siffatte 
condizioni, basta mettere a con- 
tatto fra loro due sfere di ottone 
A,B (fig. 216), sostenute da ma- 
nichi isolanti, e portarle così 
insieme in presenza di un corpo 
elettrizzato M. Allontanando al- 
Pig. 216 lora le due sfere, esse risultano 

— pel fenomeno d’ influenza 
($ 248) — cariche di elettricità di diversa specie; e si trova 
appunto che — poste successivamente dentro il cilindro di 
Faraday — determinano deviazioni uguali nell’ elettroscopio. 

Orbene, se introduciamo simultaneamente le due sfere 
nel cilindro, troveremo che l’ elettroscopio non devia affatto. 

Questo si suole esprimere dicendo che la sovrapposi- 
zione di due cariche elettriche di specie diversa, ma 
tali che ad esse separatamente corrisponda una stessa 
deviazione dell’ elettroscopio, dà una carica nulla. : 

Siffatto esperimento ci indica l’ opportunità di attribuire lo 
stesso valore assoluto alla misura di due cariche di specie 
diversa che, introdotte nel cilindro di Faraday, determinano 
nell’ elettroscopio deviazioni uguali; e di distinguere le cariche 
resinose dalle cariche vitree, attribuendo alle loro misure segni 
diversi. 

Precisamente si attribuisce il segno + ai numeri che misu- 
rano cariche vitree, e il segno — alle misure di cariche resinose. 

Comunemente poi, invece degli aggettivi vitreo e resinoso, 
si useranno rispettivamente questi altri: positivo e negativo. 





Si dist) gno 


254 — Legge della conservazione dell’ elettricità. — Serven= 
doci sempre del cilindro di Faraday ($ 251), possiamo ora 
dimostrare che se un corpo A elettrizzato, in esso introdotto, 
produce una certa deviazione della foglia dell’ elettroscopio, la 
stessa deviazione è prodotta anche se noi per contatto ripar- 
tiamo la carica di A fra un numero qualsiasi di corpi e poi 
mettiamo tutti questi corpi dentro al cilindro. 

A tal uopo carichiamo un corpo isolato, e determiniamo la 
deviazione che subisce l’ elettroscopio quando tale corpo venga 
introdotto nel cilindro di Faraday senza che lo tocchi. 

Estratto poi il corpo (e allora la foglia del- 
l’ elettroscopio si abbassa del tutto), tocchiamo il 
corpo stesso con un piccolo cappuccio di stagnola 
sostenuto con una bacchetta di vetro paraffinata, 
e quindi gettiamo rapidamente il cappuccio dentro 
il cilindro. L’ operazione può essere ripetuta con 
parecchi di questi cappucci (fig. 217): di mano 
in mano che essi vengono gettati nel cilindro, la 
foglia dell’ elettroscopio assume deviazioni sempre 
| maggiori. Se poi alla fine introduciamo nuova- 
mente il corpo elettrizzato primitivo dentro il ci- 
lindro, vediamo che la foglia prende esattamente 
la posizione assunta nella prima esperienza. 
Dunque possiamo concludere che una deter- 
minata carica, posseduta da un corpo iso- 
lato, ha una misura che è affatto indipendente da qua- 
lunque ripartizione che di essa per conduzione può 
farsi fra un numero qualsiasi di corpi. 

In altre parole, nei passaggi da un corpo a un altro per 
conduzione, 1’ elettricità, misurata secondo le nostre conven- 
zioni non si crea nè si distrugge. 

Questo però è un caso particolare di una legge più generale 
sulla conservazione dell’ elettricità, che si enuncia così: 

Qualunque siano i fenomeni meccanici, fisici, chi- 
mici, e biologici, che si producono in un qualunque 
sistema di corpi perfettamente isolati, la somma alge- 
brica dei numeri, che misurano le quantità di elettri- 
cità che il sistema contiene, è costante. 

Così, è impossibile creare una certa quantità di elettricità 
positiva senza creare nello stesso tempo una quantità uguale 
di elettricità negativa. Quando, per es., con un panno si stro- 
fina un bastone di ebanite, insieme con l’ elettricità negativa 


Fig. 217 


















che si produce sul bastone, si sviluppa dell’ elettricità positiva 
sul panno. È di ciò possiamo senz’ altro assicurarci prendendo il 
panno con un manico isolante e avvicinandolo all’ elettroscopio. 

Che poi le quantità di elettricità di diversa specie 
che insieme si producono siano rigorosamente uguali, 
possiamo verificarlo introducendo il panno nel ci- 
lindro di Faraday e strofinando contro di esso — lì 
dentro — il bastone di ebanite (fig. 218). 

Si osserva che l’elettroscopio non devia, finchè 
il bastone rimane immerso nel cilindro. Ma appena 
lo si estrae, la foglia subisce una forte deviazione, 
dimostrando nel panno una carica, che si trova es- 
sere di segno opposto a quello dell’ ebanite, e che, 
potendo essere perfettamente neutralizzata da quella, 
deve essere in quantità uguale. 


255 — Passaggio totale dell’ elettricità da un 
conduttore ad un altro. — Mediante il contatto fra due 
corpi, in generale non tutta l’ elettricità che si trova 
su uno di essì passa nell’ altro: fra i due corpi si 
verifica invece una ripartizione di cariche. Però c’ è anche il 
modo di far sì che un corpo ceda tutta 
intera la sua carica ad un altro, rima- 
nendo completamente scarico. 

Infatti, quando un corpo si trova in 
una cavità perfettamente chiusa contenuta 
in un altro (fig. 219), allora, se avviene 
il contatto fra i due corpi, tutta la carica 
posseduta dal primo passa nel corpo av- 
volgente. 

Ci si convince subito di ciò, servendosi di una sfera me- 
tallica sorretta da un piede isolante (fig. 220) e di due emisferi 
dello stesso metallo, portati pure 
da manichi isolanti. Si elettrizza la 
sfera e poi si pongono a contatto 
con essa i due emisferi che la in- 
viluppano totalmente. Allontanando 
in seguito i due emisferi, si trova 
che questi si sono elettrizzati, mentre 
la sfera si è del tutto scaricata. 

Più semplicemente si può dimo- 
strare lo stesso fatto, valendosi ancora del cilindro di Faraday. 








Fig. 219 





Fig. 220 
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Se un corpo elettrizzato in esso introdotto viene messo a con- 
tatto con la parete, esso resta scarico; la deviazione dell’elet- 
troscopio permane anche quando il corpo è stato estratto dal 
cilindro, mostrando che a quest’ ultimo, nel contatto, si è co- 
municata stabilmente tutta la carica del primo. 


256 —- Sede della carica elettrica. — Le esperienze prece- 
denti portano a concludere che la carica elettrica in equilibrio 



































Fig. 221 





in un conduttore si trova 
tutta localizzata alla super- 
ficie di questo. Infatti, qua- 
lunque pezzo interno del 
conduttore si trova nelle 
condizioni di un corpo ca- 
rico posto entro una cavità 
di un conduttore, a contatto 
colle pareti. 

Faraday ha dimostrato 
la stesso cosa direttamente 
per mezzo di una camera a 
pareti conduttrici, poggiata 
su piedi di vetro, entro la 
quale si pose egli stesso 
con alcuni elettroscopi deli- 
catissimi. La camera veniva 
caricata esternamente con 
una macchina elettrica. Met- 
tendo allora in comunica- 


zione la parete interna con gli elettroscopi, non potè constatare 


con questi il minimo indizio di elettricità. 

L'esperienza sì può agevolmente ripetere 
collocando un elettroscopio sopra un. piatto 
isolato (fig. 221) e coprendolo con una gabbia 
di rete metallica unita ad un altro elettro- 
scopio esterno. Caricando poi la gabbia con 
una macchina elettrica, si vedranno diver- 
gere le foglioline dell’elettroscopio esterno, 
mentre quelle dell’interno non si muovono 
affatto. 

Così pure, se si prende una sfera cava 
isolata (fig. 222), forata nella parte superiore, 
e per il foro s’ introduce una pallina elet- 





Fig. 222 
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si potrà poi constatare, per mezzo di un elettroscopio, che la 
sola parete esterna della sfera si presenta elettrizzata. 


257 — Legge di Coulomb. — In uno dei primi fenomeni 
che ci rivelavano l’esistenza dello stato elettrico ($ 239), ab- 
biamo riscontrato che fra i corpi elettrizzati si esercitano’ delle 
forze. Queste forze possono essere ($ 240) repulsive o attrat- 
tive, a seconda che sono fra loro in presenza cariche di specie 
uguale o diversa. 

Ebbene, Coulomb determinò, me- 
diante un delicato apparecchio — detto 
appunto bilancia di Coulomb o bi- 
lancia di torsione — la relazione 
che lega la forza attrattiva o repul- 
siva tra due corpi elettrizzati, con le 
loro cariche. Egli trovò che, se si in- 
Dee dica con F tale forza, e con m, m' le 
cariche elettriche dei due corpi posti 
alla distanza r, si ha 


arpa e emo 


1g F=k 9, (1) 





indicando con £ un coefficiente di pro- 
SS porzionalità. 
F 700 DEDE Ossia Za forza che si esercita 
Fig. 223 tra due sfere elettrizzate è pro- 
porzionale direttamente alle loro 
cariche elettriche m, m'’, e inversamente al quadrato 
della distanza r dei centri delle due sfere. 

Questa legge può essere dimostrata con un procedimento 
assai semplice. Una piccola sfera di sughero dorata $ (fig. 223), — 
è sostenuta da una lunga sospensione bifilare, costituita di due 
fili di bozzolo leggermente divaricati, in modo da costringere 
S a muoversi in un piano. Un'altra sfera metallica, M, portata — 
da un sostegno isolante, può spostarsi davanti ad S. Per mezzo. 
di un fascio di luce si proietta l’ombra delle due sfere sopra uno 
schermo, sul quale è disegnata una scala divisa in centimetri. 

Dopo aver fissato su tale scala il numero che corrisponde 
alla posizione di riposo della pallina $S, si carica la sfera M 
e la si porta poi a contatto con S. Allora una parte della ca- 
rica di M passerà su $, e le due sfere si respingeranno. 








trizzata, abbassandola finchè tocchi la parete interna della sfera, 
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La sfera sospesa non starà più, ora, nella medesima posi- 
zione di riposo, ma disterà da questa di una lunghezza x che 
leggeremo sulla scala. Nella nuova posizione la pallina S su- 
bisce — per parte della gravità — una forza f che, per piccoli 
valori di x, è proporzionale ad «x; poichè essa fa equilibrio alla 
forza di repulsione tra le due sfere, può servire anche a misu- 
rare quest’ultima. 

Spostiamo ora la sfera M mantenendola nel piano verticale 
che passa per .S, e in modo che S si allontani dalla primitiva 
posizione di riposo, successivamente, di 4, 9, 25 divisioni della 
scala. 

Corrispondentemente leggeremo sulla scala le distanze dei 
centri delle sfere: siano è,, è3,è,, ds. Sarà facile constatare che 


XI = dIRX e 


Ossia, il prodotto della distanza dei centri per la radice 
quadrata della forza f è una costante: 


(ci Vf= costante; 


e ciò vuol dire che f è inversamente proporzionale al qua- 
drato di è. 

Ora alla sfera M avviciniamo un’altra sfera identica iso- 
lata, fino a toccarla. La carica di M diventerà metà di quella 
precedente, mentre quella di S resterà invariata. Si troverà, in 
tale condizione, che alle distanze è,, è3, è,, è; corrispondono 
spostamenti di S dalla posizione di riposo metà di quelli prece- 
dentemente trovati. Parimente, se la carica di M diventa un 
quarto, gli spostamenti di S divengono rispettivamente la quarta 
parte; e così di seguito. 

Un risultato analogo si troverebbe per l’attrazione mutua 
che si eserciterebbero M ed S quando fossero cariche d’ elettri- 
cità di specie diversa. 

Dunque Za forza agente tra due sfere elettrizzate è 
proporzionale direttamente alle loro cariche elettri- 
che, ed inversamente al quadrato delle distanze dei 
loro centri. 


208 Unità di quantità di elettricità. — La formula ge- | 


nerale or ora dimostrata, 
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contiene un coefficiente £, il cui valore dipende dalle unità di 
misura scelte per le forze, le distanze e le masse elettriche; e 
d dipende anche dal mezzo in cui si trovano i corpi elettrizzati. 

- Se noi fissiamo che nell’ aria sia X = 1, e supponiamo già 
scelte le unità di forza e di lunghezza, la (1) ci dà, come con- 
seguenza, l’ unità di quantità di elettricità. Infatti, quando sia 


bi i, K-esl, MI 


potremo porre 


cioè, l’unità di quantità di elettricità o unità di massa 
Ò elettrica sarà quella posseduta da una sfera, la quale respinga 
L nell’ aria, con una forza unità, un’ altra sfera identica, con 
2 una carica uguale, posta alla distanza unitaria. 

SDA Nel sistema /C. G. S.] 1’ unità di lunghezza è il centimetro 
da e l’ unità di forza la dina (Vol. I, $ 100). 

Wr Dunque /’ unità elettrostatica [C. G. S.] di quantità 
di elettricità è quella che agisce sopra una quantità 
uguale, posta nell’ aria alla distanza di 1 centimetro, 
con und forza uguale ad una dina. 

È questa però una quantità troppo piccola; quindi comu- . 
nemente si adopera come unità una quantità 3 X 10° volte più 
grande, alla quale è stato dato il nome di unità pratica di 
elettricità o anche il nome di coulomb. 

Come si vede, il coulomb è immensamente più grande del- 
l’ unità /C. G. S.] di quantità di elettricità. Due sfere cariche ‘ 
ciascuna di 1 coulomwb dovrebbero essere poste alla distanza 
di 30000 km. per attrarsi o respingersi con la forza di 1 dina; 
A e quando invece le due sfere fossero alla distanza di 1 kilometro, 

sì attrarrebbero o si respingerebbero con la forza di 9 X 108 
dine, ossia di 900 kilogrammi circa. 


Potenziale elettrico. 


259 — Vediamo ora da quali circostanze è accompagnato 
il passaggio di elettricità che si verifica quando fra due con-. 
duttori elettrizzati si stabilisce una comunicazione metallica. 
Due casi possono verificarsi : 
‘_@)i corpi, anche dopo posti a contatto, mantengono inal- 
alerate le proprie cariche; 


., 


> 
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b) appena avviene il contatto, si verifica fra i corpi uno 
scambio di elettricità. 

Nel primo caso noi diremo che i due conduttori sono 
potenziale uguale. Nel secondo, che i due conduttori sono a 
potenziale diverso; e precisamente, se i due conduttori sono 
carichi della stessa specie di elettricità, diremo che ha poten- 
ziale più alto quello che pel contatto cede elettricità all’ altro. 

Le varie parti di un conduttore si possono considerare 
come tanti conduttori comunicanti tra loro. Quindi se in un 
conduttore omogeneo 1’ elettricità è in equilibrio, tutti i suoi 
punti sono a potenziale uguale, e questo potenziale si. chiama 
il potenziale del conduttore. 


260 — Il potenziale di un conduttore dipende dalla posi- 
zione di questo. — Preso un conduttore isolato e dotato di una 
determinata carica, il suo potenziale dipende dalla posizione che 
esso occupa nello spazio relativamente agli altri corpi. 

Infatti, prendiamo un 
disco di rame A (fig. 224) 


tore Mascart: su di esso 
poniamo una lastra di 
ebanite E, e su quest’ ul- 
tima infine poggiamo un 
altro piatto B, identico 
ad 4, e messo in comu- 
nicazione con la terra me- 
diante un filo metallico. 
Comunichiamo, per mezzo 
della sferetta C, al disco 
isolato A una certa carica, 
poi tocchiamo C con un conduttore D retto da un manico iso- 
lante. Allora dal disco 4 passerà dell’ elettricità nel conduttore 
D finchè i potenziali dei due conduttori non siano 
uguagliati ($ 259). In queste condizioni D ha assunto una 
certa carica, la quale, introdotta nel cilindro di Faraday, pro- 
durrà — nell’ elettroscopio a quello congiunto — una deviazione 
che noi noteremo. 

Ora allontaniamo il disco B, e facciamo di nuovo comuni- 
care D con C. Se, dopo ciò, si rimette il conduttore D dentro 
il cilindro di Faraday, si osserva nell’elettroscopio — prima 
scaricato — una deviazione assai più grande della precedente; 
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il che vuol dire che il potenziale del conduttore A è maggiore 
in quest’ ultimo caso, che non quando ad esso stava vicino B. 

Ne segue che, per provare se due corpi conduttori hanno 
lo stesso potenziale, bisogna lasciarli nelle loro rispettive po- 
sizioni; converrà pure, per metterli in comunicazione, servirsi 
di un filo conduttore molto sottile — perchè un filo un po’ 
grosso potrebbe modificare il potenziale del conduttore al quale 
viene congiunto. -— Quando peraltro si mettono i due con- 
duttori direttamente a contatto, si constata la uguaglianza dei 
loro potenziali soltanto per la posizione immediatamente vicina 
a quella che occupano durante il contatto medesimo. 


261 — Potenziale di una pila. — Speciale osservazione bi- 
sogna fare a proposito del 
potenziale che assume. un 


B conduttore che sia in comu- 





una pila ($ 250). 
Prendiamo una pila a 
secco P (fig. 225), e tenen- 
dola in mano per un estre- 
tera mo A, tocchiamo con l’ altro 
B, Vasta C di un elettrosco- 
pio; la quale supponiamo 
costituita dello stesso. me- 
Fig. 225 tallo di B. In queste condi- 
zioni il polo A della pila è 
messo a terra ($ 242). L’elettroscopio finisce con l’ assumere 


una determinata deviazione; allora, fra l’elettroscopio e il ‘ 


polo B della pila, non c'è 
più scambio di elettricità, 
ossia, per definizione, B e 
C sono allo stesso poten- 
ziale. 

Adesso, invece di met- 
tere a terra un estremo della 
pila, mettiamovi un punto 
intermedio di essa, infilando, 
per es., un ago JI (fig. 226) 
fra due dischi di carta della 
pila e tenendo in mano l’ a- 
go stesso. Fig. 226 





nicazione con un polo di 
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Toccando allora 1’ elettroscopio, si vede che la foglia si ab- 
bassa, ossia che l’ elettroscopio cede elettricità al polo della pila; 
e ciò — secondo la nostra definizione ($ 259) — significa che ora 
il potenziale del polo B della pila è più basso del potenziale 
dell’asta dell’ elettroscopio. Dunque, in questo secondo caso il 
potenziale del polo B è diverso da quello che aveva quando a 
terra era posto l’altro polo A, e precisamente è più basso. 

Quindi, per togliere qualunque ambiguità, converremo di 
chiamare potenziale di un polo di pila (elemento o in- 
sieme di elementi) il potenziale che ha quel polo, quando 
l’altro polo è în comunicazione con la terra. 


262 — Leggi del potenziale della pila. Definito così il 
potenziale di un polo di pila, vediamo come esso si comporta 
col variare delle condizioni esterne. 

Il potenziale di un polo di pila non dipende dalla 
posizione dei corpi circostanti. Infatti, se sì mette in co- 
municazione mediante un lungo filo metallico Il’ elettroscopio con 
un polo di una pila a secco — della quale l’ altro polo è a terra — 
fino a fare acquistare ai due conduttori lo stesso potenziale, si 
trova che la deviazione dell’ elettroscopio non cambia se al polo 
della pila, che è in contatto con esso, si avvicina un condut- 
tore, anche se posto in comunicazione col suolo. 

Inoltre, il potenziale di una pila non varia se dalla 
pila si estraggono delle cariche, o se ad essa se ne co- 
MUNICANO . 

Invece si trova che il potenziale di una pila varia 
con la costituzione dei suoi elementi, com la concen- 
trazione delle sue soluzioni, e con la temperatura. 

Nel riunire poi insieme 
più elementi uguali per for- 
mare una pila, possiamo 
congiungere insieme tutti i 
poli positivi v dei. vari ele- 
menti da una parte, e tutti 
i poli negativi r dall’ altra 
(fig. 227). Allora l’insieme 
dei primi costituirà un unico 
polo positivo a, che avrà il 
potenziale stesso che aveva 
il polo positivo di ciascun elemento: e infatti sappiamo che 
congiungendo più corpi al medesimo potenziale, non si verifica 





Fig. 227 
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tra loro alcuno scambio di elettricità. Lo stesso dicasi dell’ in- 
sieme dei poli negativi, che costituiranno un unico polo nega- 
tivo db. i 
Questo modo di congiungere tra loro i vari elementi di una 
pila dicesi riunione in derivazione o in quantità, e in-tal 


‘caso la pila prende anche il nome di batteria. 











Fig. 228 7 


Possiamo invece congiungere gli elementi della pila in altro 
modo, collegando il polo positivo v di ciascuno di essi col nega- 
tivo r del seguente, formando la riunione in serie (fig. 228) Allora " 

il potenziale del polo 


(LA BS positivo a della pila 
na Team viene ad assumere 
SS | go 4 un valore più elevato 

di quello che aveva 

il polo corrispondente 

di ciascun elemento. 


Se si conviene di rappresentare schematicamente i poli di — 
un elemento di pila con due seg- 


menti paralleli di lunghezza diversa, De cia 
allora i due modi di riunire in / O Sn 
una sola pila varî elementi, sono | na 


indicati rispettivamente dalle figure 
9229 e 230. Fig. 230 





Fig. 229 


263 — Misura dei potenziali. — Da quanto abbiamo fin qui 
esposto, risulta evidente l’ importanza che assume, nello studio 
dei fenomeni elettrici, la conoscenza del valore del potenziale. 
dei corpi elettrizzati. È quindi necessario poterne fare la mi- 
sura. A tal uopo stabiliamo opportune convenzioni. #4 


1.° Convenzione di neutralità. — Si abbia una pila 
qualsiasi costituita di elementi in determinate condizioni di 
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costituzione e di temperatura. Se il numero a misura il poten- 
ziale di uno dei suoi poli ($ 261), converremo che il poten- 
ziale dell’ altro polo sia misurato da —a. Conveniamo poi di 
riservare i numeri positivi ai poli positivi. 


2° Convenzione di addittività. — Sia a il valore del 
potenziale di un polo di un elemento di pila: allora, per con- 
venzione, riunendo in serie dwe elementi identici, diremo che 
il potenziale della pila è 2a, riunendo 3 elementi, 3a, etc.; riu- 
nendo insieme n elementi, diremo che il potenziale è na. 


3. Convenzione di relatività. — Al suolo, e a qua- 
lunque conduttore in comunicazione col suolo, stabiliamo che 
competa il potenziale zero. 

E con ciò il valore a che si attribuisce al polo di un elemento 


— di cui l’altro polo è a terra (ossia a potenziale nullo) — 
esprime la differenza fra i potenziali dei suoi due poli. 


Allora, per misurare il potenziale di un conduttore, sce- 
glieremo anzitutto un elemento di pila da assumersi come 
camp ione, e paragoneremo — nel modo che tra poco si vedrà — 
il potenziale del conduttore considerato, con quelli di tanti 
gruppi di uguali elementi campioni riuniti in serie. 


264 — Unità di potenziale. — Intanto si capisce che per 
unità di misura del potenziale potremo scegliere un dato ele- 
mento di pila, purchè in condizioni perfettamente determinate 
di costituzione e di temperatura. 

Ma le pile che per ora abbiamo descritte ($ 250) non si pre- 
stano all'uopo, perchè la differenza di potenziale tra i poli non si 
mantiene costante, e varia in maniera notevole con circostanze 
che non dipendono da noi. Così, nella pila voltaica si altera ra- 
pidamente la costituzione del liquido, per il fatto che l’ acido 
solforico ivi contenuto reagisce con lo zinco formando solfato 
di zinco. i 

Si presta invece molto bene una particolare pila a mercurio, 
che mantiene la stessa costituzione indefinitamente, e che, dal 
nome del suo inventore, si chiama pila Weston. 

Essa è costituita da un vaso di vetro a forma di H (fig. 231), 
nelle cui basi penetrano due fili di platino f, fi che formano i 
poli della pila. Una delle branche contiene una piccola quan- 
tità di mercurio puro, M, al quale è sovrapposto uno strato 
P di pasta di solfato mercuroso, e poi uno strato, C, di cristalli 
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di solfato di cadmio. L’ altra branca contiene una piccola quan- 


tità di amalgana di cadmio, A, alla quale è sovrapposto uno © 


strato €’ di cristalli di solfato di 
cadmio. Nelle due branche del 


zione satura di solfato di cadmio, 
SS, e le estremità delle due 
provette vengono chiuse ermeti- 
camente. 

La differenza di potenziale ai 
poli della pila Weston, però, non 
sì prende direttamente per unità, 
giacchè storicamente l’unità di 
potenziale, definita con altri criteri, era già fissata, quando fu 
inventata la pila Weston. 





Fig. 231 


Per convenzione, l’unità di potenziale è ra e 


parte della differenza di potenziale che esiste ai poli 
della pila Weston a 15° C. Tale unità si chiama volta. 


265 — Uso dell’ elettroscopio nella misura dei potenziali. — 
La definizione stessa di potenziale ($ 259) ci offre un mezzo 
molto semplice per i confronti che son necessarî ($ 263) alla 
misura del potenziale di un conduttore. 

A questo scopo serve benissimo l’ elettroscopio. 

Infatti, la deviazione delle foglie è caratteristica di una 
carica ben determinata, il cui aumento, o la cui diminuzione, 
son rivelati dall’ aumento o dalla diminuzione della deviazione 


delle foglie. Ora, prendiamo diverse pile formate di elementi di ‘ 


dato potenziale riuniti in serie, e portiamo il polo positivo di 
ciascuna successivamente a contatto con l’ elettroscopio, mentre 
il polo negativo della pila stessa comunica con la terra. Otter- 
remo nell’ elettroscopio deviazioni via via differenti. Se intanto, 
mentre l’ elettroscopio è stato caricato con una di queste pile 
— quella di 3 elementi, per es. — noi congiungiamo all’ elet- 


troscopio un conduttore A elettrizzato positivamente, senza ot- 


tenere alcun mutamento nella deviazione delle foglie, vorrà dire 
che il corpo A ha lo stesso potenziale dell’ elettroscopio, ossia 
della pila di 3 elementi. 

Dunque, una volta fatto questo confronto, diremo che un 
conduttore avrà il potenziale corrispondente alla pila di # ele- 
menti in serie, quando, messo in comunicazione con l’ elettro- 








recipiente si versa poi una solu- 
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scopio, non produce cambiamento nella deviazione ch’era stata 
prodotta da quella pila. 

Se il conduttore fosse stato carico negativamente, avremmo 
invece — s'intende — confrontato il suo potenziale con quello 
dei poli negativi delle pile, tenendo a terra ($ 261) i poli positivi 
di queste. 


266 - Scintilla elettrica. — Se si aumenta a poco a poco 
la differenza di potenziale fra due conduttori, si produce, a un 
certo valore di questa differenza, una scintilla, la quale — sta- 
bilendo una momentanea comunicazione fra i due conduttori — 
determina il passaggio dell’ elettricità dall’ uno all’ altro. 

La differenza di potenziale necessaria per produrre una 
scintilla fra due conduttori, dipende dalla loro forma, dalla loro 
posizione relativa, e dal coibente interposto. 

Nell'aria — fra due sfere di 2 cm. di diametro — si hanno 
le seguenti differenze di potenziale corrispondenti alle varie loro 
distanze d: 


d =  0,1cm. diff. di potenziale volta 500 
0,5 ». » » » 27000 
ll » » » » 49000 
10 » » » » 119000 
15 » » o 06 » 128000 


267 — Azione delle punte. — La differenza di potenziale fra 
due conduttori necessaria perchè fra essi avvenga una scintilla, 
è tanto minore, quanto più sono piccole le dimensioni dei con- 

duttori stessi. Per esempio, fra due 
sfere di 2 millimetri di diametro, una 
A) scintilla lunga 1 centimetro si pro- 
duce con una differenza di poten- 
.) ziale di 17000 volta soltanto. 
Se poi uno dei conduttori è fog- 
| giato a punta, la scarica avviene con 





straordinaria facilità, specialmente 


Fig. 232 ; A 
i se davanti alla punta si trova un 


corpo qualsiasi carico di elettricità opposta a quella del con- 
duttore. In tal caso non si ha vera e propria scintilla, ma una 
scarica così detta a effluvio, la quale è accompagnata da un 
bagliore violaceo visibile soltanto nell’ oscurità presso la punta. 
Così, se al conduttore C (fig. 232) munito di una punta P e 
carico di elettricità, avviciniamo un conduttore 4 isolato e 
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inizialmente allo stato neutro, si trova che dell’ elettricità si di-. 
sperde dalla punta e passa sul conduttore A. 

Se, invece, carichiamo A e manteniamo isolato il conduttore 
C, allora si determina su questo, per influenza, l’ elettricità di 
segno contrario a quella di A, la quale — disperdendosi dalla 
punta — passa su A elo neutralizza. Se dopo ciò A si allontana, 
il corpo C rimane elettrizzato ; giacchè ora, mancando il corpo 
A, la scarica dalla punta non può avvenire, finchè il suo. po- 
tenziale non supera un certo limite. 


268 — Forza elettromotrice. — Siccome adunque una diffe- 
renza di potenziale tra due conduttori porta sempre un movi- 
mento di elettricità dall’ uno all’ altro, quando essi siano posti 
in comunicazione, così alla differenza di potenziale — conside- 
rata come la causa di tale movimento — si dà il nome di 
forza elettromotrice; e si suole indicare brevemente questa 
espressione con la sigla f.e.m. 

Così, la differenza di potenziale tra i poli di una pila dicesi 
forza elettromotrice della pila. 


Capacità elettrostatica. 


269 — Relazione fra la carica di un conduttore e il suo 
potenziale. — Si verifica che un conduttore — la cui posizione 
rispetto agli altri corpi sia fissa — ha un potenziale ben deter- 

minato, in corrispondenza ad ogni carica elettrica 


a dà 
jo da lui posseduta. Cerchiamo, perciò, qual’ è la rela- 
\ zione che lega la sua carica al suo potenziale. 
N Per trattare un caso semplice, supponiamo di 
\ 


avere un conduttore carico, in presenza di condut- 
tori posti tutti in comunicazione col suolo. 

In tal caso l’ esperienza dimostra che la quan- 
tità di elettricità che il corpo possiede è pro- 
porzionale al suo potenziale. 

I} i Infatti, portiamo un corpo isolato — per es. una 

3 sfera metallica attaccata ad un manico isolante 

{ (fig. 233) — a un determinato potenziale, ponendola 

Urra in comunicazione con un polo di una pila a secco, 

Fig. 233 della quale 1’ altro polo sia a terra. Allora il con- 
duttore assumerà una certa carica, che noi comunicheremo 
nella sua totalità ad un cilindro di Faraday connesso con un 
elettroscopio. 
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Ripetiamo la stessa operazione un certo numero di volte, 
per es. 5, sempre portando il conduttore a contatto con lo 
stesso polo della pila e comunicando tutta la carica da esso 
assunta all’ elettroscopio. Alla fine la foglia di quest’ ultimo 

avrà raggiunto una certa deviazione, che noi 
leggeremo sopra una scala graduata. 

Adesso scarichiamo l’ elettroscopio metten- 
dolo in comunicazione con la terra; poi rico- 
minciamo la stessa operazione fatta preceden- 
temente, adoperando però non un polo della 
pila, ma uno spillo metallico piantato a metà 
di essa (fig. 234): così facendo, si utilizza solo 
metà degli elementi della pila. 

Orbene, si osserva che è necessario caricare 
ora lo stesso conduttore un numero doppio di 
volte, ossia 10 volte, per ottenere nell’ elettro- 

leva scopio la stessa deviazione che si aveva prima. 

Fig. 234 Dunque, allorquando il conduttore è portato 

al potenziale di tutta la pila, esso assume una 
carica doppia di quando il suo potenziale è quello di metà 
della pila stessa. 

Perciò, chiamando @ la quantità di elettricità di un con- 
duttore a potenziale V, in un ambiente in cuì tutti gli altri 
corpi sono a potenziale 0, si ha i 


O = CV; oppure Da VC: (2) 


dove C è una costante. 


270 Capacità elettrostatica. — Questo rapporto costante, 
C, è caratteristico della forma e delle dimensioni del conduttore, 
oltre che della posizione che questo occupa rispetto ai corpi 
circostanti (specialmente se posti in comunicazione col suolo). 

La conoscenza di tale rapporto per un dato conduttore dà 
la possibilità di valutare il suo potenziale quando ne sia nota 
la carica, o viceversa. 

Data l’ importanza di tale costante, si è creduto bene di 
designarla con un nome, e si è chiamata capacità del con- 
duttore. 

Dalla formula 
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si vede che si ha C = Q, quando è V= 1; cioè Za capacità è 
misurata dalla carica che il conduttore deve assumere, 
perchè il suo potenziale salga da 0 a 1. 


271 — Unità di capacità. — Avendo stabilito l’unità di 
elettricità (coulomb) e l’unità di potenziale (volta), sarà facile 
dedurne l’unità di capacità, la quale è stata chiamata farad. 
Essa è rappresentata dalla capacità di un conduttore che 
richiede la carica di 1 coulomb per acquistare il po- 
tenziale di 1 volta. 

Questa unità è eccessivamente grande per gli usi pratici; 
un farad è una capacità uguale a circa 1400 volte quella del 
globo terrestre. Si usa perciò misurare la capacità in milione- 
simi di farad, ossia in microfarad. Il microfarad è una ca- 
pacità equivalente a quella di una sfera di 9000 metri di raggio, 
isolata nello spazio. La capacità della Terra è 708 microfarad. 


272 La capacità cresce col crescere delle dimensioni del 
conduttore. — La capacità di un conduttore aumenta col cre- 
scere della sua superficie. 

Poniamo, infatti, sopra un piatto d’ ottone iso- — 
lato, un cilindro di carta dorata e pieghettata 
come mostra la figura 235 (uno dei soliti pallon- 
cini da luminarie), in modo che si possa variarne 
le dimensioni tirandolo o comprimendolo. E al piatto 
d’ottone uniamo, come elettroscopio, una coppia 
di pendolini. 

Se carichiamo il cilindro mentre trovasi in 
una posizione qualsiasi, i pendolini divergeranno: 
——+ ora osserviamo, che tale divergenza aumenta se 

Fig. 235 schiacciamo il cilindro, e diminuisce, invece, se 

noi lo allunghiamo. 

- Nel primo caso la maggior divergenza dei pendolini indica 

un elevamento di potenziale, e quindi — poichè la quantità di 

elettricità sul cilindro resta la stessa — una diminuzione di 

capacità; nel secondo caso il potenziale diminuisce, e quindi. 

la capacità aumenta. Si conclude, dunque, che se cresce la su- 
perficie di un corpo, cresce insieme la sua capacità. 

E si dimostrerebbe — in particolare — che due corpi geo- 
metricamente simili (come ad es. due cubi, o due sfere, ecc.) 
hanno capacità proporzionali alle dimensioni omologhe (cioè 





‘proporzionali agli spigoli per i cubi, ai raggi per le sfere, ecc.}. 
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273 — La capacità varia col variare della distanza dai 
conduttori circostanti. — La capacità di un conduttore inoltre 
varia — come già accennammo ($ 270) — con la distanza dai 
conduttori circostanti. Si abbia. infatti, un conduttore A elet- 
trizzato (fig. 236), posto sopra un sostegno isolante e comuni- 
cante con un elettroscopio C. Se ad A avviciniamo un secondo 
conduttore, B, l’ elettroscopio 
indica che il potenziale di A si 
abbassa, a mano a mano che di- 
minuisce la distanza tra B ed 
A; il potenziale cresce invece 
col crescere di quella distanza. 
La diminuzione o l’ aumento 
sono molto più sensibili, se il 
conduttore B comunica col 
suolo. Poichè la carica su A 
resta invariata, noi potremo 
dunque dire che la capacità e- 
lettrica di un conduttore au- 
menta quando gli si approssima un altro conduttore, e in 
maggior misura se questo è in comunicazione col suolo. 

Facendo poi le misure, si trova che, se i conduttori A e B 
sono due lastre parallele, abbastanza grandi rispetto alla loro 
distanza, la capacità di A risulta inversamente proporzionale 
alla distanza stessa. 








274 — La capacità varia con la natura del dielettrico. — 
La capacità di un conduttore, in- 
fine, varia pure con la natura — B 


A 


" 


del mezzo isolante che lo separa 
dai corpi circostanti, ossia colla 
natura del dielettrico. 

Infatti, tenuto fisso il con- 
duttore B, ed osservata la de- 
viazione dell’ elettroscopio in lera 
comunicazione con A, inlerpo- 
niamo tra 4 e B una lastra 
isolante, L (fig. 237), per esem- 
pio di ebanite. 

Vedremo la foglia dell’ e- 
lettroscopio abbassarsi, indicando una diminuzione del po- 
tenziale di 4, ossia un aumento della sua capacità. Se, invece 





Fig. 237 
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dell’ ebanite, poniamo tra A e B un altro dielettrico (vetro, 
paraffina, zolfo, ecc.), vedremo ogni volta variata la capacità 
del conduttore A. 


275 — Capacità induttiva specifica. — Per tener conto di 
questa influenza dei vari dielettrici, essi vengono confrontati 
con uno determinato di essi: ordinariamente coll’ aria. A tal 
uopo si prendono due conduttori di forma opportuna — ad es. 
due lastre come nella figura 237 — uno dei quali sia isolato, e 
l’ altro posto in comunicazione col suolo. Si valuta la capa- 
cità c del primo, quando il mezzo fra essi interposto è l’aria, 
poi ancora si valuta la capacità c, quando l’aria sia sostituita 


Cc, 


con un altro dielettrico: il rapporto sì chiama capacità 


induttiva specifica o potere induttore specifico di quel 
particolare dielettrico, rispetto all’ aria. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori della capacità 
induttiva specifica degl’ isolanti più comuni : 


aria. <0 

paraffina 1,98 a 2,32 solfuro di carbonio 1,8 
ebanite 2 a 2,8 petrolio 9 

zolfo 92,9 trementina 9,2 
gommalacca 3,10 idrogeno 0,9996 
vetro 6.96 metano 1,0007 
mica DI a $8 anidride carbonica 1,0003. 

Condensatori. 
276 — Leggi sui condensatori. — Ora, al sistema di due 


conduttori, che si trovino — come quelli della figura 236 — af- 
facciati e vicini per una gran parte della loro superficie, sepa- 
rati dall’ aria o da un altro dielettrico qualunque, si dà il nome 
di condensatore elettrico. 

I due conduttori si chiamano armature del condensatore; 
quello che si mette in comunicazione cen la sorgente di elettri- 
cità prende poi il nome di collettore, l’altro in comunicazione 
con la terra si suol chiamare condensatore. 


Dicesi capacità di un condensatore la capacità di una. 


delle sue armature ($ 270) quando l’ altra è in comunicazione 
col suolo. 
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Ricordando allora quanto abbiamo esposto nei paragrafi 
272, 273, 274, potremo dire che un condensatore — le cui ar- 
mature sian parallele e a distanza assai piccola di fronte alle 
loro dimensioni — ha una capacità: 

a) direttamente proporzionale alla superficie delle 
armature; 

b) inversamente proporzionale alla loro distanza; 

c) direttamente proporzionale al potere induttore 
specifico del dielettrico interposto fra le due ar- 
mature. 


277 — Varie forme di condensatori. — Nella pratica si 
danno ai condensatori forme varie, convenienti allo scopo per 
cui essi devon servire. I dispositivi 
più comunemente noti sono quello del 
condensatore di Epino e quello della 
bottiglia di Leida. 

Il condensatore di Epino è co- 
stituito da due lastre metalliche, A e C 
(fig. 238), tenute da sostegni isolanti, 
che si possono scorrere sopra un re- 
golo, fino a portarle in contatto con le 
faccie di una lastra di vetro B inter- 
posta. 

Fig. 288 Si sogliono spesso fissare le lastre 
conduttrici sul vetro, e allora I’ appa- 

recchio prende il nome di quadro di Franklin. È costituito 
praticamente da una lastra di vetro, sulle cui faccie ‘sono ap- 
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Fig. 239 Fig. 240 


plicati due fogli di stagnola, di dimensioni un po’ più piccole 
‘ della lastra (fig. 239). 
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Le parti del vetro non ricoperte dalla stagnola si verni- 
ciano con gommalacca, ch’ è un ottimo isolante e non si ri- 
copre di umidità. 

La bottiglia di Leida (fig. 240) si compone di una bot- 
| tiglia a largo collo, guarnita esternamente ed internamente di 
19 una foglia di stagno fino ad una certa altezza. Queste foglie — 
@ costituiscono le armature. L’ armatura interna comunica con 
d un’ asta metallica che attraversa il tappo della bottiglia. 


DE 278 — Batterie di condensatori. Volendo accrescere la 
superficie di un condensatore, e quindi 
la sua capacità, conviene aumentare la 
superficie delle armature e diminuire 
lo spessore del dielettrico ($ 276); ma 
non si possono oltrepassare certi limiti. 
Perciò si suole raggiungere ugualmente 
lo scopo, prendendo diversi condensa- 
tori, e riunendo tra di loro tutte le — 
armature di uno stesso ordine da una 
parte, e tutte le armature dell’ altro 

ID ni Sai ordine dall’ altra parte. Per es. trat- 

È 7 tandosi di bottiglie di Leida, si riuni- 
niscono tra loro tutte le armature esterne, 
9 e tra loro le armature interne. Si ha così 
| una batteria di condensatori în superficie 
i, o in quantità (fig. 241). 

Se invece uniamo le bottiglie di Leida, 
in modo che l’ armatura interna di ognuna 
comunichi con l’ armatura esterna della suc- 
cessiva (fig. 242), si ottiene una batteria di 
condensatori în cascata. La capacità del 
sistema in questo ultimo caso è però mi- 
| nore di quella di ogni singolo conden- 
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“ satore. 
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ai Per gli usi industriali si sogliono co- 
A struire dei condensatori di grande capa- 


i. cità, sovrapponendo alternativamente un fo- 
| glio di stagnola ad un foglio di mica o di 
carta paraffinata. Tutti i fogli di stagnola 
di posto dispari (il 1°, il 3°, il 5°, etc.) 
sporgono da un lato, sono riuniti insieme 
e formano. un’ armatura; i fogli di posto 
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pari sporgono dal lato opposto, e, pure riuniti fra loro, formano 
l’ altra armatura. Il condensatore così fatto si rinchiude poi in 
una cassetta di legno, sul cui coperchio sono due serrafili iso- 
lati che comunicano rispettivamente con le due armature. 

La batteria si carica come un solo condensatore, mettendo 
uno dei serrafili in comunicazione con la sorgente di elettricità, 
mentre l’ altro è a terra. 

La capacità di un condensatore in superficie — 
come quello ora descritto — è la somma delle capacità dei 
singoli condensatori componenti. 


279 — Bottiglia di Lane. — Sulla notevole e costante ca- 
pacità dei condensatori è fondato un metodo semplice per mi- 
surare delle quantità uguali di elettricità. 

Prendiamo, infatti, un condensatore c, che 
per semplicità supporremo a forma di bottiglia 
(fig. 243): mettiamo la sua armatura esterna 
in comunicazione, mediante il filo », con una 
sferetta, affacciata, ad una distanza regolabile, 
ad un’ altra sferetta congiunta all’ armatura 
interna. Portiamo allora le due armature ad 
una differenza di potenziale V conveniente, 
perchè fra le due palline scocchi una scintilla. 

Per tale scintilla, da una all’ altra armatura sarà passata 
una quantità di elettricità Q@ = CV ($ 269), dove C è la capa- 
cità della bottiglia. 

Facendo poi scoccare 2, 3.... 
scintille fra A e B, si avrà il pas- 
saggio di quantità di elettricità 2, 
3.... volte maggiore della quantità 
portata da una scintilla sola. 

Quest’ apparecchio, che ci per- 
mette dunque di misurare, senza 
bisogno del cilindro di Faraday, la 
quantità di elettricità che passa in 
un conduttore, sì chiama bottiglia 
di Lane. L’ insieme s delle due 
sferette a distanza regolabile si chia- i 
ma spinterometro. i Fig. 244 

Invece di una bottiglia, natu- 
ralmente, allo stesso scopo servirebbe un condensatore di qual- 
siasi forma. 
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Volendo dunque conoscere qual’ è la quantità di elettricità 
che un conduttore A richiede, per elettrizzarsi fino a un dato po- 
tenziale, basterà caricarlo attraverso a una bottiglia di Lane 4, 
secondo lo schema della figura 244, dove M rappresenta la 
macchina produttrice di elettricità, che studieremo in seguito. 


Distribuzione dell’ elettricità sui conduttori. 


280 — In un conduttore carico di elettricità in equilibrio, 


il potenziale — come sappiamo ($ 259) — è uguale in tutti i 
punti, ma l’elettricità, generalmente, 
A non è in esso uniformemente distribuita; 


giacchè, l’esperienza ci insegna che, a 
parità di superficie, l’ elettricità non si 
trova in quantità uguali nelle varie 
regioni del conduttore. 

Possiamo provare ciò facilmente 
mediante un conduttore di forma al- 
lungata — come quello della figura 245 

Fig. 245 — sorretto da un sostegno isolante; 
disponiamo sulla superficie di esso dei 
pezzi di stagnola A4,.B, uguali, e, dopo aver caricato il conduttore, 
portiamo questi pezzi di stagnola, successivamente, in un ci- 
lindro di Faraday comunicante con un elettroscopio. Vedremo 
allora che il pezzo di stagnola A, che si trovava nella regione 
mediana del conduttore, fa deviare poco l’ elettroscopio, mentre 
quello B, che si trovava presso una estremità, lo fa deviare assai, 
Vuol dire che nella regione mediana l’ elettricità è in quantità 
minore, a parità di superficie, che non 
nelle regioni estreme del conduttore. 

A seconda della forma dei condutto- 
ri, varia la distribuzione dell’ elettricità. 
Prendiamo, infatti, un conduttore flessi- 
bile costituito da una striscia di rete 
metallica, e appendiamo in diversi punti 
di esso tante striscioline di carta, che 
funzionino da elettroscopi (fig. 246). 

Se carichiamo questo conduttore, ve- 
diamo che le foglie divergono molto in i 
certi punti, poco in certi altri, e in qualche regione si manten- 
gono immobili; e la distribuzione può essere assai variata, 
deformando il conduttore. Vediamo, in particolare, che le 








Fig. 246 
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striscioline di carta sulla porzione concava del conduttore, non 
si muovono o deviano poco dalla loro posizione verticale, mentre 
deviano assai quelle attaccate sulle regioni convesse, e tanto 
più quanto più è incurvata ivi la superficie. 


281 — Densità elettrica. — Queste considerazioni mostrano 
l'opportunità di introdurre il concetto di densità elettrica. 
Chiameremo densità media superficiale dell’ elettricità 


LI 


S 





in una regione, il rapporto fra la quantità q di elettri- 


cità distribuita su quella regione, e la superficie s di 
questa. E quando la superficie s è piccolissima, diremo che il 


rapporto A indica la densità elettrica su un punto qualunque 
di s. 


282 — Tensione elettrica. — L’esperienza dimostra inoltre 
che l’ elettricità sui conduttori subisce delle tensioni, che cer- 
cano di spingerla fuori dai conduttori stessi. 
y Se il conduttore è flessibile, allora esso cede 

} alla sollecitazione di tali forze, e queste per 


| tal guisa possono rendersi visibili. 

età, Così, se si deposita una bolla di sapone 
sopra un tubo metallico (fig. 247) e poi si 
elettrizza il tubo, si vede che la bolla si al- 

lunga fino a staccarsi. 

Tali tensioni si mostrano dirette sempre 
normalmente alla superficie dei conduttori, e sono più sensi- 
bili dove la densità è maggiore. 


Macchine elettrostatiche. 


283 — Per avere una produzione continua di elettricità, sì 
usano le macchine elettriche. Si raccolgono in generale, in esse, 
sia l’ elettricità positiva, sia quella negativa, che si generano 
sempre in quantità uguali, per la legge della conservazione 
dell’ elettricità ($ 254). La prima va à disporsi sopra un con- 
duttore, che prende il nome di polo positivo, e la seconda 
sopra un altro conduttore, detto polo negativo. Si stabilisce 
così, col funzionamento della macchina, una differenza di po- 
tenziale tra i due poli. 
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Rigorosamente parlando, una macchina elettrica non è 


un apparecchio produttore di elettricità, poichè sappiamo che . 


non è possibile creare o distruggere una quantità qualsiasi di 
elettricità ; quello che si può ottenere, con le macchine elettriche, 
è di stabilire fra due conduttori una differenza di potenziale 
più o meno grande, e di mantenerla, anche se ad essi vengano 
continuamente sottratte delle cariche elettriche. Quindi le mac- 
chine elettriche si sogliono anche chiamare, con linguaggio più 
proprio, sorgenti di elettricità, così come chiamiamo sor- 
gente di calore qualunque sistema capace di innalzare e man- 
tenere ad un livello costante la temperatura di un corpo. 

Le pile ($ 250) sono sorgenti di elettricità; ma, come abbiamo 
visto, non si possono da esse ottenere che elettrizzazioni debo- 
lissime, tanto che.occorre impiegarne un gran numero, riunite 
in serie, per aver notevoli effetti all’ elettroscopio. 

Le macchine elettrostatiche, invece, permettono di otte- 
nere rapidamente delle cariche fortissime, e quindi dei poten- 
ziali molto elevati. 

Il loro funzionamento è fondato essenzialmente sui due 
principî già da noi stabiliti : 

1.° l'elettricità si porta esclusivamente alla superficie dei 
conduttori ($ 256): 

2.° l’elettricità si disperde dalle punte ($ 267). 


284 — Varie specie di macchine, — Le macchine elettro- 
statiche si dividono in due gruppi — cioè, in macchine @ 
strofinio e macchine a influenza — secondo che vengono 
in esse utilizzati i fenomeni della elettrizzazione per strofinio 
O per influenza. l 

Notiamo però che questa divisione è piuttosto convenzio- 
nale, poichè il fenomeno d’ influenza e la elettrizzazione per stro- 
finio si utilizzano in entrambi i tipi. 

Le macchine quasi esclusivamente oggi adoperate sono 
quelle ad influenza, tuttavia daremo anche un cenno della più 
nota tra le macchine a strofinio, quella di Ramsden. 


285 — Macchina di Ramsden. — È costituita — come mostra 
la figura 248 — di un disco di vetro, VV, che si può far girare 
intorno ad un asse orizzontale per mezzo di una manovella m. 


Due coppie di cuscinetti, A, B, (generalmente di cuoio, imbot- 
titi di crine e ‘spalmati di bisolfuro di stagno) serrano legger- 


mente il disco alle estremità del suo diametro verticale; essi 
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son tutti uniti fra loro metallicamente e sono messi — mediante 
la catenella R — in comunicazione col suolo. Alle estremità 
del diametro orizzontale il disco è invece abbracciato da due 
pettini metallici C, D uniti rispettivamente ai conduttori isolati 
M,N. Questi ultimi sono pure congiunti tra di loro, in modo 
da formare un conduttore unico (collettore). 

Quando si fa girare il disco, il vetro si elettrizza positiva- 
mente, per lo strofinio coi cuscinetti, mentre questi si elettrizzano 
negalivamente: essendo i 
cuscinetti in comunicazione 
col suolo, 1’ elettricità ne- 
galiva si disperde nella 
terra, e resta l’ elettricità 
positiva sul vetro. Allora 
il vetro elettrizzato passa 
davanti ai pettini, e per 
influenza carica questi di 
elettricità negativa e il con- 
duttore MN di elettricità 
positiva. 

L’ elettricità negativa 
alla sua volta sfugge dai 
pettini, e neutralizza quella 
positiva del vetro; e così 
questo, tornato allo stato 
neutro, passa in mezzo al- 
l’ altra coppia di cuscinetti, dove si elettrizza; e si ripetono gli 
stessi fenomeni di prima. 

Se al conduttore MN si avvicina qualche corpo in comuni- 
cazione col suolo, si ha dall’ uno all’ altro un passaggio di elet- 
tricità che si manifesta con scoppiettanti scintille. 

Va notato che i cuscinetti si possono anche collegare, 
invece che colla terra, con un condultore isolato, che sarà così 
il polo negativo della macchina. ‘Tanto dall’un polo che dal- 
l’altro possono allora trarsi scintille. 

Se i due poli vengono avvicinati sufficientemente, le scin- 
tille scoccano invece fra di essi. 





Fig. 248 


286 — Macchine ad influenza. Elettroforo. — Le macchine 
a influenza sono di vari tipi, ma tutte si fondano sopra il modo 
di funzionare della più semplice e più antica macchina del ge- 
nere: l’elettroforo di Volta. 
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Esso consiste in una schiacciata, SS, di resina (fig. 249), @ 
in un disco conduttore DD, munito di manico isolante, chiamato 
scudo. Questo può essere di metallo, o anche semplicemente 
di legno rivestito di stagnola. 

Battendo con una pelle di 
gatto la schiacciata, questa sì 
elettrizza negativamente. Se allora 
appoggiamo su di essa lo scudo | 
e poi lo risolleviamo, sarà facile 
P s constatare che lo scudo stesso non 

VEE E 5 si è elettrizzato in modo sensibile. 

SAZZZZZZZZZZZZZI, Per la loro scabrosità, la resina 
e lo scudo si toccano soltanto ink 
pochi punti: e quindi, essendo la 
resina un isolante, potrà passare, da essa allo scudo sovrap- 
posto, soltanto quella minima quantità di elettricità ($ 241), 
che si trova nei punti di contatto. 

Ma se, invece, mentre lo scudo è poggiato sulla schiacciata, 
tocchiamo con un dito la sua faccia superiore, e poi lo solle- 
viamo, troveremo che esso è rimasto elettrizzato positivamente. 
Avviene, infatti, che lo scudo si elettrizza per influenza, positi- 
vamente sulla faccia che guarda la resina, e negativamente 
sulla faccia superiore. Toccando allora quest’ ultima col dito, 
l’ elettricità negativa si disperde nel suolo, e sullo scudo resta 
quella positiva, che si rende manifesta non appena si separi 
il disco dalla schiacciata. 

L’ operazione può ripetersi fin che si voglia, sempre con 
lo stesso risultato. 

L’ elettroforo, rigorosamente, non è una macchina elettro- 
statica completa, poichè ad esso mancano i poli e manca so- 
pratutto un collettore; 
ma è facile comple- 
tarlo con l’ aggiunta di 
un cilindro di Faraday, 
O, più generalmente, 
con l’ aggiunta di un 
conduttore qualunque. 
Così, basterebbe di- 
sporre, al disopra del- Cd pigicaso 
l’ elettroforo, due sfere 
A, B (fig. 250), poste rispettivamente in comunicazione con î 
due conduttori isolati A’, B'. Allora, facando toccare la sfera 


2 





Fig. 249 








A col piatto metallico quando questo è adagiato sulla schiac- 
ciata, e poi, sollevata la sfera 4 e quindi lo scudo, facendo 
toccare questo con la sfera B, si caricherebbe A A' di elettri- 
cità negativa e B B' di positiva. Ripetendo alternativamente 
tali operazioni, si aumenterebbero — in progressione aritme- 
tica —- le cariche di questi conduttori, che costituirebbero così 
i poli della macchina. 


287 — Macchine a moltiplicazione di cariche. — Più inte- 
jessanti e assai più adoperate sono le macchine ad influenza 
cosidette moltiplicatrici, nelle 
quali |’ accrescimento delle cariche 
avviene secondo i termini di una 
progressione geometrica. 

Per intendere come ciò avvenga, 
prendiamo due cilindri di Faraday 
identici, C, e C; (fig. 251), il primo 
dei quali abbia ricevuta una carica 
negativa — @, il secondo invece una. 
carica positiva 4 Q. 

Portiamo in presenza di questi 

Fig. 251 cilindri rispettivamente due piccole 

sfere, S, ed S,, che terremo sospese 

per mezzo di due fili isolanti, e che, per un istante, metteremo 
in comunicazione metallica tra di 
loro appoggiandole all’asticella ab, 
come mostra la figura. In queste 
condizioni S, ed S, si caricheranno 
per influenza, e precisamente $, 
assumerà una carica + £Q, ed S, 
una carica — £@, indicando con &% 
un coefficiente opportuno, positivo. 

Se ora noi introduciamo $, nel 
cilindro C, ed $, nel cilindro C, 
(fig. 252), facendo toccare ogni sfera 
con la parte interna del rispettivo 
cilindro, tutta la carica di S, passa in C,, e tutta la carica di 
S, passa in C, ($ 256). Allora le cariche dei due cilindri sa- 
ranno rispettivamente: 








Fig. 252 
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Lasciando i cilindri in queste condizioni, ripetiamo 1’ ope 
razione indicata nella figura 251: allora e 
5 S, assumerà la carica + X£Q (1 + k) 
Sy » » >» — kQ(14+ k). 
E dopo una nuova immersione delle sfere nei cilindri, 

si avrà: 
carica di C=— Q(1+%)—kQ(1+%k)=— Q(1+4k)? 


di 


RA, (+ JA 


È > > C=+0(1+k)+£0Q(1+k)=+Q(1+k)? 
| Ripetendo ancora la doppia operazione, si otterrebbe ana- 
L' logamente : ; 
e carica di C, — Q(1+k)? 
È » ARI + V (1 +ck)}; 
e così di seguito, 
x Si vede, dunque, che con questo procedimento le cariche 
dei due cilindri di Faraday crescono appunto come i termini 
di una progressione geometrica di ragione 1 -|- &. 
R 288 — Duplicatore del Belli. — Per rendere più rapida la 
G produzione dell’ elettricità secondo il procedimento schematico 


precedente, si sono costruiti i 
diversi tipi di macchine, 
delle quali la più semplice è — 
il duplicatore del Belli. 
Due segmenti cilindrici 
metallici A, B (rappresentati 
in sezione nella figura 2583) 
forniti nella parte interna 
di due piccole molle pure | 
metalliche r,, r,, sono retti da sostegni di vetro: essì rappre- 
sentano i conduttori C, C, della figura 251. 
A Le due palline S, S, di questa figura sono sostituite, nel. 
duplicatore del Belli, colle lastrine C, D fissate alle estremità 
di un’ asta isolante, imperniata sopra un asse intorno al quale 
può ruotare. Il conduttore ad della figura 251 è qui sostituito 
col conduttore r3r,, munito all’ estremità di spazzolini di filo. 
metallico. Quest’ ultimo conduttore è così disposto, da met- 
tere in comunicazione fra loro C e D quando essi, ruotando |. 
VE nel senso della freccia, sono in posizione da non toccare 
più r, e rs, pur restando affacciati ai conduttori 4 e B rispet. 
tivamente. < 
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Consideriamo la maechina nella posizione indicata dalla 
figura. Diamo anzitutto ad A una piccolissima carica, per es. 
positiva, e supponiamo che tutto il resto del sistema non sia 
elettrizzato : allora, sotto l’ influenza della debole carica posi- 
tiva di 4, si desta una debole carica negativa in C' ed una po- 
sitiva in D. La rotazione isola in seguito C e D, togliendoli 
dal contatto con r; e r,; essi restano così elettrizzati e cedono 
poi le loro cariche opposte alle molle 7, e r, quando — conti- 
nuandosi la rotazione — vengono con esse a contatto. 

Data la forma concava dei conduttori A e 2, l’ elettricità 
così comunicata loro per le molle si porta, come sappiamo 
($ 256), all’ esterno di essi; la carica positiva di 4 aumenta, 
e intanto 5 si carica negativamente. 

Proseguendo la rotazione, si ripeterà il fenomeno di in- 
fluenza, ma più intenso; e le cariche di A e B andranno così 
aumentando geomelricamente ($ 287). 

Sopra il medesimo principio del duplicatore del Belli sono 
fondate tutte le macchine ad influenza; di esse noi descrive- 
remo la più usata: quella di Wimshurst. 


289 — Macchina di Wimshurst. — Fssa consta di due di- 
schi di vetro uguali 
P, P' (fig. 254), paral- 
leli, e girevoli intorno 
ad uno-stesso asse, ma 
in senso inverso. So- 
pra ognuno di essi, 
sulle faccie che non si 
guardano, son fissati 
un gran numero di 
piccoli settori di sta- 
gnola, in rilievo, dispo- 
sti radialmente in mo- 


# 


la rotazione, i settori 
diametralmente oppo- 
sti su ogni disco si tro- 
vano successivamente 
riuniti, per un istante, 
dai conduttori diame- 
trali m, n, muniti di 
pennellini metallici. Ed ognuno di questi conduttori diametrali è 





do uniforme. Durante. 


# 
A 

y 
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inclinato di circa 15° sulla verticale, in senso contrario alla 
rotazione del disco corrispondente. ì 

Infine, due peltini a ferro di cavallo, A, B, abbracciano in- 
sieme i due dischi alle estremità del diametro orizzontale, e sono 
rispettivamente collegati ai poli C e D della macchina. 

Per intendere, ora, il funzionamento di questa macchina, 





noi supponiamo di sostituire 


255) girevoli in senso con- 
trario. 

I settori saranno qui 
rappresentati da striscie, pu- 


molto in rilievo nella figu- 


lungo le generatrici, sulle 
pareti che non sono affac- 
ciate. 

Comunichiamo ad una 
stagnola qualunque, @, di 

C+ uno dei cilindri, una. de- 

Flg. 255 bolissima carica positiva, 

mentre tutto il resto  del- 

l'apparecchio si trova allo stato neutro. Per influenza, allora, 

si elettrizza il conduttore diametrale #, con una carica negativa 

sulla stagnola b, ed una positiva su e. Quando queste due sta- 

gnole del cilindro interno arrivara. di fronte ai pennelli del- 

l’altro conduttore diametrale, n} le stagnole esterne d ed e, in 

contatto con questi pennelli, si caricano per influenza, e, se- 

reparandosi poi da essi nel'a rotazione, produrranno a lor volta 

— quando sian giunte di front: al conduttore 1, — delle elet- 

trizzazioni per influenza, sempre più intense, sulle stagnole 
interne. 

Si vede quindi, che durante la rotazione tutte le stagnole 
superiori del cilindro interno si caricheranno negativamente, 
mentre tutte le stagnole inferiori dello stesso cilindro si cari- 
cheranno positivamente. 1] contrario avviene pel cilindro esterno. 
E intanto, davanti alle punte del pettine A passano, in senso op- 
posto, Je stagnole dei due cilindri cariche positivamente; e da- 
vanti alle punte del peltine B passano invece quelle cariche nega- 
tivamente. Sul primo pettine allora si desta per influenza la 





ra — attaccate sui cilindri, 


dischi con due cilindri. 
vuoti, coassiali P, P' (fig. 
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elettricità negativa, mentre sul conduttore C, congiunto ad esso, 
si desta l'elettricità positiva; ma la prima sfugge dalle punte, 
mentre l’altra rimane su C, ch’è quindi il polo positivo della 
macchina. In modo analogo, il pettine B si elettrizza positiva- 
mente per influenza, mentre il conduttore D, ad essa con- 
giunto, si elettrizza negativamente; quest’ ultimo forma |’ altro 
polo della macchina. 


Elettricità di contatto. 


290 — Abbiamo veduto ($ 259) che in un sistema condut- 
tore, omogeneo e a temperatura uniforme, non può trovarsi 
l'elettricità in equilibrio, se non quando il sistema conduttore 
stesso è tutto a ugual potenziale. 

Ora, l’ esperienza insegna che questa legge cessa di valere, 
quando il sistema è formato da conduttori di specie diversa, 0 
quando la temperatura non è uniforme. 


Alessandro Volta scoperse, infatti, che facendo toccare in- . 


sieme due metalli differenti, si stabiliva tra loro — per effetto 
del semplice contatto — una certa differenza di potenziale. 


291 — Elettroscopio condensatore. — Per mettere questo 
fatto in evidenza, Volta costruì un apparecchio di squisita sen- 
sibilità, detto elettroscopio condensatore. 

È costituito, tale apparecchio, da un 
elettroscopio a foglie d’oro (fig. 256), la 
cui asta metallica sostiene un disco, A, di 
rame: a questo sta sovrapposto un altro 
disco, B, identico, munito di un manico. 
Le Joro superficie affacciate sono ben 
piane, e verniciate con gommalaceca : costi- 
tuiscono dunque le armature di un con- 
densatore. 

Mediante questo apparecchio si posson 
facilmente mettere in evidenza le cariche 
elettriche fornite da una sorgente di elet- 
tricità ($ 283), che siano ad un poten- 
ziale così basso, da non esser capaci di 
far divergere le foglie di un elettroscopio 
ordinario. 

In tal caso, infatti, — tenendo il disco B in comunicazione 
col suolo -- colleghiamo A con quella sorgente. Le foglie ancora 
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non devieranno. Però — data la grande capacità posseduta ora 
dal disco A ($ 273) — per portar questo ad un potenziale anche 
assai basso, occorre somministrargli dalla sorgente una quantità 


notevole di elettricità. Dopo poco, interrotta la comunicazione. 


di A colla sorgente, appena si alza il disco B, vediamo le foglie 
dell’ elettroscopio divergere in modo sensibile. 

E si capisce subito il perchè. Allontanando B, la capacità 
di 4 è diventata molto piccola, mentre la sua carica, attinta 
dalla sorgente, è rimasta tal quale: il suo potenziale dunque 
— come si ricava dalla formula (2) — si è per tal fatto molto 
innalzalo, fino a far divergere le foglie. 


292 — Esperienze di Volta. — Con questo semplice ap- 
parecchio Volta eseguì tre classiche esperienze, mediante le 
quali giunse a stabilire le sue leggi del contatto. 


1.* Prendiamo una laminetta di zinco Zn (fig. 257), saldata . 


ad una laminetta di rame Cu; e tenendo in mano lo zinco, 
tocchiamo col rame il piatto infe- 
riore dell’ eleltroscopio, mentre quel- 
lo superiore è posto in comunica- 
zione col suolo. Tolto poi il contatto, 
solleviamo il disco superiore: ve- 
dremo le foglie d’oro aprirsi, e po- 
tremo anche facilmente convincerci 
che si sono caricate ad un poten- 

ziale negativo. 
Questo dimostra che, pel sem- 
plice contatto, il rame si è elettriz- 
zato negativamente, mentre lo zinco, 
che attraverso la nostra persona è 
in comunicazione col suolo, è a po- 
Fig 257 tenziale nullo. Dunque, il contatto 
dei due metalli ha destato in essi 

una certa differenza di potenziale. 








9.* Se ripetiamo l’esperienza reggendo la laminetta bime- 
tallica per 1’ estremità opposta (rame), non osserveremo (fig. 258) 
alcuna deviazione nell’elettroscopio: dunque la differenza di 
potenziale (rame-zinco) generata per contatto fra il rame e lo 
zinco della lamina, è neutralizzata dalla differenza di potenziale 
contraria (zinco-rame) tra lo zinco della lamina e il rame di 
cui è fatto il disco dell’ elettroscopio. 


» “ pe 
è Tati e Ea de 





i 





— 239 — 


3.2 Ma se ora, tra lo zinco della laminetta ed il disco di 
rame, interponiamo un pezzetto di panno bagnato, vedremo 


| (fig. 259) che l’elettroscopio si carica: ed ora positivamente. 





Fig. 258 | Fig. 259 


Il che vuol dire, che il panno bagnato impedisce la crea- 
zione di una differenza di potenziale opposta a quella prodottasi 
nella laminetta bimetallica, pur mettendo lo zinco della lamina 
in buon contatto elettrico col piatto dell’elettroscopio conden- 
satore. Il panno bagnato ha dunque solo l’ ufficio di condut- 
tore. Si avranno sivvero anche differenze di potenziale prodotte 
dai contatti rame-panno bagnato, e panno bagnato-zinco: ma 
esse sono, concluse il Volta, trascurabili di fronte a quella 
prodotta dal contatto zinco-rame. 

Il Volta perciò distinse i conduttori in RAO di prima 
classe (o perfetti elettromotori), come i metalli, e conduttori 
di seconda classe (o imperfetti elettromotori), come i liquidi. 

Le forze elettromotrici che si destano per effetto del sem- 


‘ plice contatto di due conduttori differenti, si chiamano forze 


elettromotrici di contatto. 


293 — Leggi di Volta. — Da queste, e da molte altre espe- 
rienze, il fisico comasco dedusse importanti leggi, che por- 
tano il suo nome. Esse sono: 

1.8 Nel contatto di due metalli diversi o di due con- 
duttori eterogenei qualunque, ad ugual temperatura, 


si stabilisce, tra di essi, una differenza di potenziale; 


essa non dipende che dalla natura dei due metalli, e 
dalla loro temperatura. 











Meogg 


9.a In una catena aperta di conduttori, la diffe- 
renza di potenziale fra i due estremi non dipende che 
dalla natura di questi. 

3.° In una catena aperta di soli conduttori di 1° 
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classe, la differenza di potenziale fra i metalli estre- 


mi è uguale a quella che si avrebbe, se questi metalli 


estremi fossero in contatto immediato. 
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Consideriamo ora una catena formata di metalli diversi 


saldati di seguito, e fissiamo lungo di essa un certo senso. 

Allora attribuiremo alle varie forze elettromotrici di con- 
tatto il segno + o —, secondochè esse corrispondono ad un 
elevarsi o ad un abbassarsi del potenziale, percorrendo la ca- 
tena nel senso prefissato. 

Facendo la somma algebrica delle forze elettromotrici lungo 
la catena, otterremo ciò che si chiama la forza elettromo- 
trice risultante. | 

Con queste convenzioni, possiamo allora enunciare nel 
modo seguente alcune importanti conseguenze che scaturiscono 
delle leggi di Volta: 

1.2 In una catena chiusa formata di soli metalli, 
tutti alla stessa temperatura, la forza elettromotrice 
risultante è nulla. I 

9.x Detta forza elettromotrice risultante è pure 
nulla nel caso in cui la catena sia aperta, ma con gli 
estremi costituiti dal medesimo metallo. 

Infatti, in questo caso la f. e. m. risultante è quella che 


si avrebbe, se i due conduttori estremi fossero a contatto imme- 


diato: ma essi sono formati dello stesso metallo, e dunque 
tale f. e. m. risultante è nulla. 


Termoelettricità. 


294 — Dalle leggi di Volta risulta, che in una catena di 
conduttori di prima classe i cui estremi siano formati dello 
stesso metallo, la somma algebrica delle forze elettromotrici - 
agenti è nulla, cioè i conduttori estremi sono allo stesso potenziale. 

Ma ciò è vero soltanto, quando tutti i contatti, o tutte le 
saldature, dei conduttori di diversa natura, si trovino ad una 
stessa temperatura. 
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Quando invece tali saldature non siano tutte ad uguale 
temperatura — per es. quando se ne scaldi o se ne raffreddi 
una o più — i conduttori estremi assumono potenziali diversi. 

Questo fatto è stato rilevato per la prima volta dal Seebeck. 

Per dimostrarlo, pren- 
diamo una catena aperta 


i i formata di due metalli al- 
L'E ESSE n ternati, rame e bismuto per 
esempio, saldati -di seguito 

(fig. 260). 


Finchè tutte le saldature 
sono alla stessa temperatu- 
ra, sarà facile constatare 
—- per mezzo dell’ elettrosco- 
pio condensatore ($ 291) — 
che i due metalli estremi 
della catena, formati ambe- 
due da rame, sono allo stes- 

Fig. 260 so potenziale — come richie- 

dono le leggi di Volta. Ma 

se scaldiamo una delle saldature, per esempio A, l’ elettro- 

scopio condensatore ci farà constatare subito che i due estremi 
stessi si trovano a potenziale diverso. 





295 — Pile termoelettriche. — La variazione di tempera- 
tura delle saldature apparisce dunque essere la causa per cui 
si producono nuove forze elettromotrici, chiamate perciò forze 
termoelettromotrici. I fenomeni corrispondenti a queste forze 
si chiamano termoelettrici, e le catene di conduttori nei 
quali essi si producono, prendono il nome di coppie o pile 
termoelettriche. 

In generale, il senso di una forza elettromotrice è 
quello del passaggio brusco dal conduttore a potenziale più 
basso verso quello a potenziale più alto. Ebbene, nel caso della 
coppia termoelettrica rame-bismuto, si trova che il potenziale 
del rame è più elevato che quello del bismuto, e quindi diremo 
che il senso della forza termoelettromotrice è diretto 
qui, nella saldatura che riscaldiamo, dal bismuto al rame. Si 
suol dire anche che il rame è fermoelettrico positivo rispetto 
al bismuto; il bismuto allora è detto negativo rispetto al rame. 

Le forze elettromotrici presentate dalle coppie termoelet- 
triche sono sempre molto piccole. Quella della coppia bismuto- 
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antimonio, ad es., che pure è una delle più considerevoli, è di .. 


0,000037 volta per ogni grado di cui s’ innalzi la temperatura 


della saldatura. Per cui, come succede per le altre specie di 
pile ($ 262), così anche per le coppie termoelettriche, se vo-. 


Si ha così una pila termoelettrica. 
La pila Melloni è formata da tante sbar- 


( fig. 261), alternando i metalli, e saldando i due 
capi di ciascuna con un capo della precedente 
e un capo della susseguente. In questo modo 
tutte le saldature di ordine pari (2*, 42, 62,...) 
si trovano da una parte, e tutte quelle di or- 
dine dispari dall’ altra, così che i due ordini di 


temperature diverse; le forze elettromotrici dei 





Fig. 261 avere una forza elettromotrice risultante sensi- 
bile, anche con riscaldamenti debolissimi. 
Sono state ideate varie specie di pile termoelettriche: ma 
esse hanno avuto nella pratica scarse applicazioni. 


la corrente elettrica. 


296 — Senso della corrente elettrica. — Se consideriamo 
un conduttore — o più conduttori collegati insieme — in cui 


sianvi punti a potenziale diverso, sappiamo che l’ elettricità si 
muove dall’ uno all’ altro di questi punti. Tale movimento 
dell’ elettricità prende il nome di corrente elettrica, e dura 


finchè si ha differenza di potenziale fra le diverse parti dell 


conduttore considerato. 

È evidente che, volendo fare lo studio di siffatto movimento 
elettrico, bisognerà fin d’ ora stabilire il senso che è opportuno 
attribuirgli. 

Osserviamo per questo, che tanto vale portare una certa 
quantità di elettricità positiva da un conduttore A a un altro È, 
quanto portare una quantità negativa, numericamente uguale 





saldature si possono facilmente portare a due. 


singoli elementi allora si sommano, e si può 
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gliamo ottenere effetti molto più notevoli, occorre congiungere 
uno di seguito all’ altro, ossia in serie ($ 262), diversi elementi. 


1 


rette di bismuto e di antimonio, ognuna delle. i 
quali ha le estremità piegate ad angolo retto. Si 
dispongono una a fianco dell’altra tali sbarrette. 
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alla precedente, da B ad A. Ora, come senso della cor- 
rente lungo il conduttore, prenderemo quello secondo il 
quale si muove l’ elettricità positiva, o quello secondo 
il quale l’ elettricità positiva si muoverebbe per produrre gli 
stessi effetti che noi effettivamente osserviamo lungo il condut- 
tore stesso. 

Pertanto, avendo due conduttori carichi positivamente, se 
noi li connettiamo con un filo, si ha un passaggio di elettricità 
positiva dal conduttore a potenziale più elevato verso quello a 
potenziale più basso; e il senso di tal movimento ci dà il senso 
della corrente elettrica. Se i due conduttori, invece, sono en- 
trambi carichi negativamente, connettendoli con un filo, si 
trova un aumento dell’ elettricità negativa nel conduttore 4 a 
potenziale negativo più elevato (in senso algebrico), e una di- 
minuzione dell’ elettricità negativa nel conduttore B a poten- 
ziale negativo più basso. Questo effetto si otterrebbe, evidente- 
mente, trasportando una certa quantità di elettricità positiva 
da A a B, e il senso di questo trasporto è da prendersi, quindi, 
come senso della corrente. Mettendo, infine, un conduttore posi- 
tivo in comunicazione con uno negativo, si vedrà diminuire 
insieme la carica positiva del primo e quella negativa del se- 
condo; ciò equivale ancora a portare una certa quantità di 
elettricità positiva dal primo al secondo, e questo fissa il senso 
della corrente elettrica. 

Ora, si conviene di dire che i potenziali negativi son più 
bassi dei positivi, e tanto di più, quanto più grandi sono i 
loro valori assoluti. 

In conseguenza, concluderemo che in tutti i casi il senso 
della corrente in un conduttore è quello che va dai 
punti a potenziale più elevato verso quelli a potenziale 
gradatamente più basso. 


297 — Corrente elettrica della pila. — Uno dei modi più 
semplici e più facili per ottenere una corrente elettrica, che 
abbia una durata non troppo fugace, è quello di ricorrere ad 
una pila. Infatti, se congiungiamo con un filo metallico i due 
poli della pila, siccome questi sî mantengono ($ 262) a po- 
tenziale diverso fra loro, si avrà dall’ uno all’ altro, attraverso 
il filo, un continuo passaggio di elettricità. 

Per questa ragione i fili metallici costituenti i poli delle 


‘ pile ($ 250) vengon detti reofori. Si suole poi dare il nome di 


circuito ad una serie di conduttori collegati fra loro in catena. 
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rame ha un potenziale più alto che quello congiunlo allo zinco: 
onde chiudendo il circuito si ha una corrente che va dal. 
rame allo zinco esternumente, ossia attraverso quella 
parte del circuito che è esterna alla pila. 


Effetti chimici della corrente. 


% 


298 — Elettrolisi. — Le corrente che percorre un circuito, 
produce, nelle varie parti di questo, effetti svariati, di cui ora 
imprenderemo lo studio. Comincieremo da quelli 
molto importanti che si osservano nelle soluzioni 
acquose di sali, di acidi, e di basi. 

Si prenda l’ apparecchio rappresentato dalla 
figura 262, lo si riempia di una soluzione di acido 
cloridrico, e si faccia attraversare questa da una 
corrente elettrica, introducendo nella soluzione 
stessa due lamine di platino collegate con i poli 
di una pila. Si vedranno sulle due lamine svilup- 
parsi delle bollicine gassose che andranno a rac- 
cogliersi in A e in 8, e che sarebbe facile rico- 
noscere per idrogeno e cloro: i componenti del- 
l’acido cloridrico. 





corrente di carica o di scarica di un condensatore; 

in questo modo però la quantità di acido decom- 

posta è così piccola, che le bollicine gassose che 

; si sviluppano sulle lamine non. si vedono. Basta 
però operare sotto pressione minore dell’ atmosferica per ren- 
derle visibili anche in tal caso. 





È stato immaginato un apparecchio che si presta benissimo - 


è allo scopo (fig. 263). La corrente viene condotta in esso con due 

9 fili di platino p, p', che terminano sotto due campanelle a, b: 
queste son sorrette da un bastoncino di vetro, s, saldato in f. 
Riempite le campanelle di acqua acidulata, ed estratta l’aria 
a dall’ apparecchio mediante una macchina pneumatica, fino ad 
| si una pressione di circa 1 cm., esso' è pronto a funzionare. 
vi Facendo allora SHARE STO il liquido dalla corrente di ca- 
MW rica o di scarica di un condensatore, si presenta in modo assai 
le visibile, anche in tal caso, lo sviluppo di numerose bollicine 
di gas ai due fili di platino. 





La stessa esperienza si può ripetere con la 





Ora, in una pila voltaica il polo o reoforo congiunto al |. 
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Il fenomeno di decomposizione ora descritto si chiama 
elettrolisi. 

I liquidi che subiscono queste decomposizioni si chiamano 
elettroliti. I conduttori metallici che, im- 
mersi dentro il liquido, conducono la cor- 
rente, si chiamano elettrodi, e in parti- 
colare quello collegato col polo positivo si 
dice anodo, l’altro catodo. I prodotti poi 
della decomposizione si chiamano jomné. 

Ora, l’esame attento del fenomeno del- 
l’elettrolisi, dimostra che le decompo- 
sizioni non appariscono che sulla su- 
perficie di contatto del liquido e degli 
elettrodi: mai si osservano decomposizioni, 
in seno alla massa liquida. Conformemente 
a ciò, quella parte che si libera all’ anodo 
sì chiama anione, catione l’altra. 

Pel caso di sali o di basi, vale costan- 
temente la regola che il catione è sempre 
il metallo cheentranella composizione 
della molecola del soluto; l’anione è 
la parte rimanente. 

Pel caso degli acidi poi, fa da catione 
l’idrogeno, che essi tutti contengono. Così 
ad es., nel cloruro sodico (Na CI) il catione 
è Na, mentre l’anione è CI; nell’ idrato 
potassico (K0H), il catione è K, l’anione è il gruppo 0H; 
nell’ acido solforico (7, S0;) il catione è H, e l’anione il 
gruppo SO,. 





Fig. 263 


299 — Reazioni secondarie. — Spesso i prodotti diretti 
dell’ elettrolisi non appariscono agli elettrodi, giacchè si verifi- 
cano delle reazioni secondarie, nelle quali intervengono gli 
joni, gli elettrodi e il solvente. | 

Per esempio, nell’ elettrolisi di una soluzione acquosa di 
cloruro sodico, secondo la legge precedente si dovrebbe avere 
sviluppo di sodio al catodo: ma il sodio in presenza dell’acqua 
reagisce e forma idrato sodico, quindi, invece del sodio, si avrà, 
in condizioni ordinarie, l’idrato Na 0H — a meno che il sodio 
non possa reagire con l’ elettrodo stesso, prima di essere a con- 
tatto con l’acqua. — Ciò succede appunto quando 1’ elettrodo 
negativo è costituito da mercurio: in tal caso il sodio si 
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amalgama col mercurio, dal quale può essere poi separato allo — 
stato metallico mediante distillazione. nl 
Se si fa passare la corrente in una soluzione di solfato po- 
tassico (K,80,), per mezzo di due elettrodi di platino, si ha al | 
catodo formazione di X0H e di idrogeno, secondo la reazione | 
K, + 2H,0= 2K0H + Hi; e - 
Ni 
mentre il gruppo SO,;, all’anodo, reagisce con l’acqua, per | 
formare H.,SO, e ossigeno, seeondo l’ altra reazione ‘ 


SO, + H,0 — H.,SO0, + 0. 


E che realmente, nella elettrolisi di una soluzione acquosa 
di E, SO,, si abbia la formazione di una base al catodo e di un 
acido all’ anodo, si può dimostrarlo nella maniera seguente. 

In-un tubo ad U (fig. 264) mettiamo la soluzione di questo 
sale, con qualche goccia di tintura di tor- — 
nasole neutra: poi facciamovi passare una 
corrente elettrica per mezzo di due elet- 
trodi di platino. Dopo qualche minuto 
si vedrà il liquido tingersi di rosso presso 
l’ anodo e di azzurro vicino al catodo, 
mentre vediamo su questo elettrodo svi- 
lupparsi idrogeno, e sull’ altro ossigeno. 

Ed anche in molti altri casi le rea- 
zioni secondarie alterano e trasformano i 
prodotti diretti dell’ elettrolisi. À causa. 
di ciò, la deposizione dei metalli al ca- 
todo si potrà avere soltanto quando essi non reagiscono, nè 
coll’ acqua della soluzione salina, nè coll’ elettrodo. «a 
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300 — Elettrolisi dell’ acqua. — Quando si fa l’elettrolisi 

di una soluzione di acido solforico, 
si produce, come sappiamo, la sepa- 
razione dell’ idrogeno dal gruppo 
SO,;. Quest’ ultimo, in presenza del- 
l’ acqua, ripristina l’ acido solforico 
e libera l’' ossigeno. Sicchè, in ulti- 
ma analisi, si ha a un elettrodo la 
liberazione di due atomi di idroge- 
no, nello stesso tempo che all’ altro 
si ha la liberazione di un atomo 
di ossigeno; e si ottiene così la 
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decomposizione dell’ acqua. Infatti, se poniamo due campanelle 
sopra i due elettrodi, in modo da raccogliere i gas sviluppati 
sugli elettrodi stessi, si trova che 1’ ossigeno occupa la metà | 
del volume occupato dall’ idrogeno (fig. 265). I due gas sono, 
dunque, nella proporzione in cui entrano a costituire I’ acqua, 
e ciò giustifica la locuzione di elettrolisi dell’ acqua, con 
la quale si designa il fenomeno ora descritto. Ma la locuzione 
— non bisogna dimenticarlo — non va presa nel senso lette- 
rale, perchè l’ acqua non subisce direttamente I’ elettrolisi. 


301 — Voltametri. — Per poter studiare quantitativamente 
il fenomeno dell’ elettrolisi, occorre misurare la quantità di 
sostanza decomposta dal passaggio della corrente. A tal uopo 
si usano apparecchi, detti voltametri, i quali permettono di 
raccogliere agli elettrodi i prodotti della decomposizione. 

Allorchè questi prodotti sono gassosi, si forma il volta- 
metro sovrapponendo agli elettrodi due campanelle di vetro, 
piene della stessa soluzione che si studia, come è rappresentato 
nella figura 266. 

Anzi, siccome i prodotti della decomposizione stanno fra 
loro nei rapporti voluti dalla legge delle proporzioni definite, 
basta conoscere la quantità 
di uno di questi prodotti, 
oppure la loro quantità com- 
plessiva, per sapere qual’ è. 
la quantità di elettrolito de- 
composta. Per questo, una 
sola campanella è sufficiente 
per raccogliere i prodotti 
gassosi, come nell’ apparec- 
chio della figura 266 che rac- 
coglie soltanto l’idrogeno, 0 
come in quello della figura 
267 che raccoglie la mesco- 
lanza tonante sviluppata dal- 
l’ elettrolisi della soluzione di solfato potassico. 

Quando i prodotti che si liberano agli elettrodi sono 
solidi, allora la quantità di essi formatasi pel passaggio della 
corrente, sì desume dall’ aumento di peso che ha subìto uno 
degli elettrodi; per esempio, volendo studiare l’elettrolisi del 
nitrato d’argento (AgN0;) si può dedurre la quantità di esso 
decomposta, dalla quantità d’ argento depositata sul catodo. In 











Fig. 266 
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tal caso sì costituisce il voltametro com’è indicato nella figura 268. 
La capsula d’ argento A fa da anodo e nello — 
Neg stesso tempo contiene la soluzione; B rappre- 
senta il catodo, ch’ è pure d’argento, e che si 
pesa prima e dopo il passaggio della corrente. ‘ 
Naturalmente, invece di prendere a consi 
derare i prodotti che direttamente derivano 
dalla decomposizione della sostanza, si può 
tener conto dei prodotti secondari. Infatti 
anch’ essi, come i primi, sono legati alla 
quantità di elettrolito decomposta, dalla legge delle propor- 
zioni definite. 





i, Leggi dell’ elettrolisi. 


302 — Legge fondamentale. — Misurando per tal guisa, 
mediante voltametri convenienti, le quantità di sostanza decom- — 
poste nell’ elettrolisi, sono state trovate le leggi che regolano 
questo importantissimo fenomeno. Di esse è fondamentale la 
seguente : 

La quantità di elettrolito decomposta per il pas- 

È, saggio della corrente elettrica, non dipende dalla con- 
centrazione della soluzione, 
È: nè dalle sue condizioni fisi- 
che, ma dipende unicamente 
Le dalla quantità di elettricità 
che ha attraversato la solu- 
d- zione, ed è proporzionale a 
N questa. 
N Possiamo dimostrare ciò age- 
p- volmente, adoperando un volta- 
I metro che contenga una soluzione 
yi di acido solforico (H2580,). 

Per far passare pel voltametro 
| quantità determinate di elettrici- 
| tà, noi useremo il metodo della 
bottiglia di Lane ($ 279), dispo- Fig. 269 
nendo le cose nel modo seguente. 

Il voltametro V (fig. 269) ha un elettrodo in comunicazione | 
ù: con un polo di una macchina M di Wimshurst ($ 289), e l’altro 
È. elettrodo in comunicazione con un’ armatura della bottiglia di 
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Lane L. L'altra armatura di questa è in comunicazione col 
rimanente polo della Wimshurst. 

Se si fa agire la macchina elettrostatica, scoccano — a 
regolari intervalli di tempo — delle scintille fra le palline 
dello spinterometro della bottiglia di Lane. Per la produzione 
di ognuna di esse è necessario ($ 279) che sia passata una 
quantità costante di elettricità attraverso al voltametro, svol- 
gendovi delle bollicine gassose che vanno ad occupare le som- 
mità delle campanelle. Se una di queste è graduata, si potranno 
leggere su di essa i volumi del gas sviluppato. 

Cominciamo intanto col mostrare che con un dato numero 
di scintille si svolge una quantità costante di gas, sia che le 
scintille si susseguano rapidamente oppure lentamente, sia che 
si adoperino fili di comunicazione lunghi o brevi, e qualunque 
sia la concentrazione e la temperatura della soluzione. Una 
uguale massa di gas si svilupperebbe anche con un voltametro 
di forma o di dimensioni diverse. 

Osservato questo, facciamo scoccare un certo numero di 
seintille, servendoci di una bottiglia di Lane di una data ca- 
pacità; e notiamo il volume di gas sviluppato in una delle 
campanelle. Se poi sostituiamo una bottiglia di capacità doppia 
e facciamo scoccare lo stesso numero di scintille, vediamo che 


il gas sviluppato ha ora un volume doppio. Con una bottiglia ‘ 


di Lane di capacità tripla si svolgerebbe un volume triplo di 
gas; e così via. 

Siccome raddoppiando, triplicando, ecc. la capacità, si fa 
passare attraverso il voltametro, a parità di numero di scin- 
tille, una quantità di elettricità doppia, tripla, ecc. che nel 
primo caso, possiamo concludere che il gas sviluppato — e 
quindi la quantità di elettrolito decomposta — è proporzionale 
alla quantità di elettricità passata attraverso il voltametro. 


303 — Equivalenti elettrochimici. — Ora, alla quantità di 
un elemento che viene liberata, nell’ elettrolisi, pel passaggio 
di una quantità di elettricità uguale ad 7 coulomb, si è dato 
il nome di equivalente elettrochimico di quell’ elemento. 

Ecco gli equivalenti elettrochimici di qualcuno fra i più 
importanti elementi: 


Idrogeno 0,01036 milligrammi 
Rame 0,328 » 
Argento 1,118 » 
Oro 0,677 » 
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Nickel 0,304 milligrammi 
Ferro (nei composti ferrosi) 0,290 » 
Ferro (nei composti ferrici) 0,193 » 























304 — Intensità di corrente. — In base alla legge fonda=. 
mentale dell’elettrolisi, possiamo meglio precisare il concetto 
di corrente elettrica. Infatti, consideriamo in un conduttore una | 
corrente che in tempi uguali sia capace di decomporre quantità | 
uguali di un elettrolito: ciò significa che si hanno in tal caso 
passaggi di quantità uguali di elettricità in ciascuna unità di | 
tempo. Si dice allora che quel conduttore è percorso da cor 


rente costante. 5% 
Correnti costanti, per un certo tempo, si hanno in un con- 
duttore che congiunga i poli di una pila. Ta 


Pei 
Ora, la quantità di elettricità che, in un conduttore. ci 


percorso da corrente elettrica costante, attraversa la. 
sezione delconduttore stesso nell'unità di tempo, è una 
quantità caratteristica della corrrente stessa, e si chiama iw- 
tensità di corrente. Essa si può misurare dalla quantità di 
elettrolito decomposta nell’ unità di tempo, giacchè, per la legge 
fondamentale dell’ elettrolisi, è a questa proporzionale. 

Naturalmente l’unità di intensità — in conseguenza di 
ciò — apparterrà a quella corrente, per la quale nella sezione — 
del conduttore passi l’unità di quantità di elettricità 
per ogni minuto secondo. Se come unità di quantità di elet-. 
tricità si prende il coulomb, allora — sapendo che un cou- 
lomb può liberare in un voltametro ad argento 1,118 milligrammi | 
di questo metallo — si conclude che l'intensità di corrente uni- | 
taria è rappresentata da quella corrente che è capace di liberare. 9 
1,118 milligr. di argento al minuto secondo. +4] 

Questa intensità unitaria si chiama ampère. 94 

305 — Leggi di Faraday. — Lo studio completo poi dei 1 
fenomeni dell’ elettrolisi è stato fatto dal Faraday, il quale ne 
ha dedotto importanti conseguenze anche pel regime delle cor- 
renti nei conduttori, riassumendo i suoi risultati in tre leggi, 
chiamate appunto le leggi di Faraday. 


1.. Legge. — Consideriamo una corrente che percorra un 
circuito unico. Lungo di questo, per es. nei tratti 4 B, BC, CD 
(fig. 270), intercaliamo diversi voltametri, contenenti soluzioni 
di uno stesso elettrolito, per es. di solfato potassico, e racco-. 
gliamo agli elettrodi l’ ossigeno e l'idrogeno. Troveremo allora 
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che ognuno di questi gas si sviluppa in uguale abbondanza 
in tutti i voltametri. Ciò significa che un’uguale quantità 
di elettricità attra- 
versa nello stesso 
intervallo di tempo 
tutte le sezioni del 
circuito. È questo e- 
quivale a dire ($ 304) 
che ll intensità di 
corrente è la stessa 
in tutto il circuito. 

Per questa prima legge di Faraday adunque, l’ elettricità 
sembra muoversi, nel filo che costituisce il circuito, come si 
muoverebbe un fluido incompressibile in un tubo. 





2° Legge. — Si abbia un sistema conduttore, costituito da 
un filo AB (fig. 271), che giunto in B si divida in due rami, 
BCE, BDE,i quali poi si riuniscano in E, per proseguire 
nell’ unico filo FF. I due tratti BCE, BDE, si dicono disposti 
in derivazione, e si chiamano rami derivati, mentre i 
tratti AB, EF formano il ramo principale. 

Nei tre rami AB, 
BCE, BDE intercaliamo 
tre voltametri contenenti 
lo stesso elettrolito, per 
esempio acido solforico 
in soluzione nell’ acqua. 
Portiamo poi A4 ad un 
potenziale più elevato di 
F, per modo che la cor- 
rente percorra questo si- 
stema nel senso che va 
da A verso F. ali 

Si osserva allora, che nei tre voltametri si sviluppa idro- 
geno e ossigeno, nel senso da indicare che la corrente nei due 
rami derivati va da B verso Z, mentre nel ramo principale va 
da A verso 8. Di più si vede, che ad ogni istante l’ ossigeno e 
l’idrogeno sviluppati nel ramo principale, hanno ciascuno un 
volume uguale alla somma dei volumi del medesimo gas svi- 
luppati negli altri due rami. 

Ciò significa che l’intensità della corrente che percorre il 
ramo principale è la somma delle intensità delle correnti che 
percorrono i due rami derivati. 
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Più completamente possiamo dire, tenendo conto anche del A 
senso, che la corrente che va verso il punto di biforca- 
zione, B, è uguale alla somma delle | 
correnti che da questo punto si al- 
lontanano. } 

Queste legge si applica qualunque sia” 
il numero dei conduttori che concorrono 





ts in un punto. ) 

ni 

Per esempio, se — come nella figlia 

ba 2729 — e 
Fig. 272 272 — si avessero 5 conduttori concorrenti | 


nel punto 0 e percorsi da correnti nel 
senso indicato dalle freccie, risulterebbe 





è, + do = ig + dk is (3) 


3.* Legge. — Poniamo in uno stesso circuito diversi 
voltametri (fig. 273) conte- 
nenti elettroliti differenti, 
per esempio acido clori- 
drico (A CI), acido solfori- 
o (H, SO;), e ammoniaca 

(NH). 
4 Interrompiamo la cor- 
+ rente appena nel primo vol- 
tametro si è verificata la 
decomposizione di un gram- 
mo-molecola di acido clori- 
drico (ossia un numero di 
grammi di acido uguale al Ù Te 
suo peso molecolare: quindi dd i Vel 
1 4 35,5 = 36,5 grammi). Fig. 273 

Si troverà allora, che rl 
nel secondo voltametro si è avuta la decomposizione di mezzo 
grammo-molecola 











vw (ossia PS — 49 gr.) 


I, di acido solforico, mentre nell’ ultimo si è avuta la decompo- "4 

| sizione di un terzo di grammo-molecola di ammoniaca È 

14 + 3 
3 


(ossia Ea gra 








Per la legge di Avogadro ciò equivale a dire che, mentre 
nel primo voltametro si ha sviluppo di un volume di cloro e di 
un volume di idrogeno, nel secondo si ha mezzo volume di 


ossigeno e un volume di idrogeno, e nell’ ultimo si ha i 
di volume di azoto e un volume di idrogeno. 

Ora, CI — che si unisce a un solo atomo di idrogeno — 
è monovalente, mentre il radicale S0, è bivalente, perchè 
fa unione con due atomi di idrogeno; per ragione analoga N 
è trivalente. 

Ciò si può rappresentare colle formule di struttura 

H--C1 E_SO, n_N 
intendendo con ogni sbarretta di indicare una valenza. 

Quindi si può dire, che nella decomposizione elettrolitica 
di una molecola di H CI si rompe una valenza; che se ne 
rompe due nella decomposizione di una molecola di H, S0,, e 
se ne rompe fre nella decomposizione di una molecola di N H.. 

Mediante questo linguaggio, i risultati dell’ esperienza pre- 
cedente si esprimono dicendo che în ogni voltametro è stato 
rotto lo stesso numero di valenze. 

La regola è generale, e può enunciarsi così: Quando una 
stessa corrente attraversa parecchi elettroliti per uno 
stesso tempo, si ha in tutti la rottura di uno stesso 
numero di valenze. 

Intanto, abbiamo visto che un coulomb sviluppa 0,01036 
milligrammi di idrogeno ($ 308); il che significa che occorrono 
COR = 96600 coulomb per sviluppare 1000 milligrammi, 
ossia 1 grammo, di idrogeno. Quindi lo stesso numero di 
coulomb sono necessari per sviluppare sia un grammo-molecola 
di qualunque elemento monovalente, come '/, grammo-molecola 
di qualunque elemento bivalente, ecc. 

In generale, 96600 coulomb rompono una valenza in 
qualunque elettrolito. 


Applicazioni dell’ elettrolisi. 


306 — Separazione elettrolitica dei metalli. — Per mezzo 
dell’ elettrolisi, possiamo ottenere facilmente la separazione dei 
metalli dalle soluzioni dei loro sali. 
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Basta, a tal uopo, mettere in un voltametro la soluzione 
di un sale del metallo che si considera, e farla attraversare da 
una corrente elettrica. 1l metallo allora — quando non reagisca 
con l’acqua — si deposita al catodo ($ 298). 

Su tale processo è fondato un metodo semplice di purifi- 
cazione dei metalli. Per fissare le idee, supponiamo di avere 
delle lamine di rame impuro: adoperiamole come anodo nel- 
l’ elettrolisi di una soluzione di solfato di rame, mentre come 
catodo porremo una sottile lamina di rame puro. Avremo, al 
passaggio della corrente nel bagno, un deposito di rame puro 
— proveniente dalla soluzione — sul catodo. Ma per questo la 
soluzione non s’ impoverisce, giacchè il gruppo $S0,, che si 
porta sul rame dell’ anodo, reagisce con questo, e ripristina via 
via il solfato di rame che si decompone. 

Talchè, in ultima analisi, si utilizza del rame impuro per 
avere solfato di rame, e simultaneamente si ha separazione di 
rame puro. 

Nel caso poi che si vogliano separare dai loro sali i metalli 
alcalini puri — i quali reagiscono con l’ acqua — la separazione 
sì fa adoperando un catodo di mercurio. Allora si forma l’amal- 
gama del metallo alcalino, dalla quale quest’ ultimo può essere 
liberato mediante distillazione. 

In tal modo, nel 1807, Davy per la prima volta ottenne il 
sodio e il potassio liberi do combinazione. 


307 — Galvanostegia. — Un'importante industria, fondata 
sui processi elettrolitici, si occupa di ricoprire oggetti di metalli 
comuni con uno strato di un metallo nobile o dotato di par- 
ticolare attitudini rispetto agli agenti esterni. Così, il ferro e 
l'acciaio, di cui sono costruiti i pezzi che debbono sopportare 
sforzi intensi, possono essere difesi dall’ ossidazione mediante 
uno strato di zinco o di nichelio, depositato sulla loro superficie 
mediante l’elettrolisi. Oggetti di piombo o di volgari leghe posso- 
no assumere aspetti decorativi mediante doratura o argentatura. 

Tutti questi rivestimenti si fanno immergendo gli oggetti 
dentro la soluzione di un sale del metallo che si vuol deporre, 
e collegandoli col polo negativo di una pila. Una lastra dello 
stesso metallo, connessa col polo positivo e immersa nella stessa - 
soluzione, fa da anodo. i 

Affinchè il deposito resti bene aderente, è necessario che il 
pezzo sul quale esso si distende sia ben pulito, e che la cor- 
rente sia molto debole. 


- 
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308 — Galvanoplastica. — Per mezzo dell’ elettrolisi pos- 
sono ottenersi anche fedelissime riproduzioni plastiche. 

Per esempio, si tratti di riprodurre in rame una faccia di 
una moneta. Si fa di questa un calco in cera o in paraffina: 
esso costituisce la così detta 
matrice. Su di essa viene 
soffiata un po’ di polvere di 
grafite per renderla condut- 
trice; e infine la si depone 
in M (fig. 274), sopra un 
disco di rame che appoggia 
sul fondo di una vaschetta 
contenente una soluzione di 
solfato di rame (Cu S0,). 

La matrice e il disco 

Fig. 274 di rame, congiunti col filo 4 

x al polo negativo d’una pila, 

fanno da catodo, mentre come anodo serve una lastrina Cu 

di rame. Una debole corrente determina un deposito di rame, 

che segue tutte le sinuosità della matrice, e che può diventare 
spesso quanto si desidera. 





Dissociazione elettrolitica. 


309 — Esaminato così il fenomeno dell’elettrolisi, e vedute 
alcune sue importanti applicazioni, cerchiamo di trovarne una 
Spiegazione. 

Per questo, Arrhenius ha proposto una ipotesi — detta della 
dissociazione elettrolitica — di cui le conseguenze sono in 
perfetto accordo con l’ esperienza. Secondo questa ipotesi, la 
molecola di un composto è formata di due gruppi atomici di- 
stinti, carichi di quantità di elettricità uguali e contrarie, e 
tenuti avvinti dalla loro mutua attrazione. Questi gruppi si 
chiamano i0nîì, e possono, in certe condizioni, venire separati 
tra loro. Così, ad es., facendo una soluzione diluita di solfato 
di rame (CuS0,;) nell’ acqua, la molecola del solfato di rame 
si scinde in due parti: Cw (ione positivo), e S0, (ione negativo). 

In generale, ogni volta che si forma una soluzione diluita 
di un composto, alcune sue molecole sî dissociamo, vale a 
dire si scindono nei loro ioni. E quindi, non appena si im- 
mergano nella soluzione due conduttori comunicanti coi due 
poli di una pila, tutti gli ioni positivi e negativi, che prima 
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vagavano a caso per la soluzione, vengono attratti rispettiva- 
mente verso il catodo e verso l’anodo; colà giunti, cedono agli 
elettrodi le loro cariche, e si liberano, a meno che non rea- 
giscano chimicamente con essi. 

In questo modo, il passaggio dell’ elettricità attraverso ad 
una soluzione è da considerarsi come un fenomeno di conve- 


zione: sciami di ioni positivi e negativi, muovendosi nel liquido, . 


effettuano il trasporto — da un elettrodo all’ altro — delle ca- 
riche elettriche fornite e rinnovate perennemente dalla pila. 

Nell’ esempio citato del solfato di rame, la molecola CuS0, 
si scinde, allorchè è disciolta in acqua, nei gruppi Cw e _SO,. 
L’ ione positivo Cu migra verso il catodo, dove, ceduta la sua 
carica, si deposita sotto forma di rame metallico; l’ ione nega- 
tivo SO, migra verso l’ anodo, e cedendogli la sua carica rea- 
gisce coll’ acqua, formando 7,80, e liberando ossigeno; op- 
pure, se l’ anodo è di rame, reagisce con esso formando di 
nuovo solfato di rame. 


Teoria della pila. 


310 — I fenomeni elettrolitici di cui ci siamo finora oceu- 
pati, si verificano anche nel liquido delle pile, e influiscono 
sul valore della forza elettromotrice. 

Vediamo anzitutto quale sia la causa che dà origine alla 
differenza di potenziale fra i poli di una pila. 

Varie sono le spiegazioni che sono state immaginate. 
Volta riteneva — in base alla sua teoria del contatto — 
che tale causa risiedesse nella saldatura dello zinco della pila 
col rame del reoforo; egli infatti dimostrò — come già sappia- 
mo ($ 292) — che al contatto di due metalli diversi si sviluppa 
una forza elettromotrice. Così, nel caso della pila stessa, sì ha una 
brusca discesa di potenziale dalla lamina di zinco al reoforo 
di rame, che le è saldato; ma fra lo zinco e la lastra di rame, 
che son separati dal liquido, non si ha nessuna differenza di 
potenziale, cosicchè — come già dicemmo ($ 297) — il polo della 
pila che ha potenziale più alto è quello congiunto alla lastra di 
rame. Molti fisici, anche oggigiorno, sono di questo parere. 

Molti altri ritengono che la f. e. m. abbia sede invece nel 
contatto fra zinco ed acqua acidulata, e precisamente sia dovuta 
alla reazione chimica che ivi si produce. È noto a tutti che lo 
zinco reagisce coll’acido solforico in conformità dell’equazione: 


Zn + H,S0, = ZnSO0, 4 Ha; 


deci 
» » 
cosi 











secondo la teoria chimica della pila si può dunque pen- 
sare che a causa di questa reazione lo zinco si mantenga ad 
un potenziale più basso di quello della soluzione. Anche in tale 
ipotesi la lamina di rame e il suo reoforo si trovano al poten- 
ziale stesso del liquido. 

Probabilmente ambedue le cause accennate intervengono nel 
funzionamento della pila; ma sembra tuttavia doversi attribuire 
all’ affinità chimica tra le sostanze che costituiscono la pila, la 
parte preponderante nel dare origine alla forza elettromotrice. 
Anzi, basandosi unicamente sulle relazioni quantitative tra l’e- 
nergia chimica delle reazioni che hanno luogo nelle pile, e le 
manifestazioni di vario genere, che — come vedremo — si pa- 
lesano lungo il circuito, ha potuto Helmholtz stabilire una 
teoria termodinamica della pila, che fornisce dei ri- 
sultati numerici concordanti con quelli ricavati dalle misure. 

Più recentemente Nernst ha sviluppato — in base a nuove 
ipotesi — una teoria osmotica della pila, che conduce 
pure a conseguenze notevoli confermate dall’ esperienza. 

Ma su queste varie teorie, per quanto molto attraenti, non 
possiamo qui trattenerci. Invece dobbiamo far notare che per 
convenzione si usa chiamare elettrodo positivo di una pila 
quello a cui è congiunto il polo positivo ($ 297): ed elettrodo 
negativo l’ altro. 


Polarizzazione. 


311 —- La corrente elettrica che percorre il circuito di una 
pila deve produrre anche in questa — come in qualunque vol- 
tametro inserito nel circuito medesimo — dei fenomeni elettro- 
litici. Così, nella pila voltaica, la corrente che nel circuito 
esterno va dal rame allo zinco, passerà nella soluzione di acido 
solforico dallo zinco al rame, e decomporrà |’ acido nei suoi 
ioni H, e SO,. L’ione SO, si porterà sull’ anodo di zinco, col 
quale formerà solfato di zinco (Zn S0,), e l’idrogeno si libe- 
rerà sopra il catodo di rame. L’idrogeno però, prima di svol- 
gersi in bollicine, permane alquanto sulla superficie del rame, 
alterandola in guisa da generare, al suo contatto coll’ acido, 
una nuova f. e. m., detta forza elettromotrice di polariz- 
zazione: essa è di senso contrario a quella originaria della 
pila, e quindi ha per effetto di ridurre più debole la forza elet- 
tromotrice risultante. Ciò comincia ad avvenire dopo poco tempo 





so. 





dacchè si è chiuso il circuito, e si rivela come una rapida e 
notevole diminuzione dell’ intensità della corrente. | 
Ci convinciamo di tutto ciò colla seguente esperienza. 
Prendiamo una pila P di Volta (fig. 275), e mediante. fili 
m, n, mettiamone i poli in comunicazione colle due coppie di 
> quadranti di un elettro- 
ji metro ($ 247): l’ ago — 
che era stato prima cari-. 
cato — subirà una certa 
deviazione. 
Poi stacchiamo i fili 
m, n dall’ elettrometro e 
congiungiamoli  diretta- 
° mente fra loro; con che 
chiudiamo il circuito e 
diamo luogo così al pas- 
saggio della corrente. Se 
Ì È allora, dopo qualche 
a” tempo, riapriamo il cir- 
cuito, e ricolleghiamo i poli della pila coi quadranti dell’ elet-.. 
trometro, si ottiene una deviazione dell’ ago molto minore; 
ossia la differenza di potenziale tra i poli è divenuta più piccola. 
Si dice che la pila è polarizzata. 





312 — Pile a depolarizzante. — Onde evitare l’ inconve- 
niente della polarizzazione, è necessario impedire in qualche 
modo il depositarsi dell’ i- 
drogeno sull’ elettrodo posi- 
tivo della pila. 

Si è pensato a tal uopo 
di interporre sul cammino 
degli ioni H, opportune so- 
stanze (dette perciò depo- 
larizzanti), capaci di trat- 
tenerli, impegnandoli in 
qualche reazione chimica. E 
le pile usate nella pratica 
sono appunto tutte pile a 
depolarizzante. 

Frale più usate è la pila 
Daniell. È costituita da un vaso v di vetro (fig. 276), conte- 
nente una lastra di zinco Zx (elettrodo negativo) ed una solu- 
zione di acido solforico al 10 °/,. 





Fig. 276 
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Dentro al vaso v è collocato un secondo vaso’ v', concen- 
trico al primo, di porcellana non verniciata, in modo che per 
la sua porosità si imbeve di liquido e diventa buon conduttore : 
esso contiene una soluzione concentrata di solfato ‘(di rame, ed 
una lastra di rame Cu (elettrodo positivo). 

Lo zinco rimane attaccato dall’ acido, formando solfato di 
zinco e idrogeno: ma quest’ ultimo nell’ attraversare la solu- 
zione di solfato di rame reagisce con esso, secondo la equazione 


H, + Cu SO, = Cu +4 H, SO,. (a) 


Così 1’ acido solforico si ripristina dentro al vaso poroso, ed il 
rame metallico, depositandosi sull’ elettrodo positivo, fa aumen- 
tare questo di spessore. 

Durante il funzionamento della pila — come si vede dall’ e- 
quazione («) — la soluzione di solfato di rame si impoverisce : 
per conservarla concentrata si suole tener sospesi nella solu- 
zione, entro un apposito cestello, dei cristalli di solfato di 
rame, i quali si sciolgono a pocò a poco. 

. La corrente che si ottiene colla pila Daniell non è intensa, 
ma è molto costante. 


Un’ altra pila molto usata è la Grenet. È costituita da un 
vaso di vetro, a cui si dà per lo più la 
forma. di bottiglia a largo collo (fig. 277): 
esso contiene dell’ acqua acidulata con acido 
solforico, mescolata con una soluzione di 
bicromato ‘di potassa, la quale agisce da 
depolarizzante. In questo liquido pesca per- 
manentemente l’ elettrodo positivo, formato 
da due lastre di carbone di storta C, C (di 
quello che si produce nella distillazione del 
gas illuminante), assai vicine fra loro: in- 
vece l’ elettrodo negativo Z, di zinco, è so- 
stenuto da un’ asticella metallica, a, e si 
Fig. 277 immerge solo al momento in cui usiamo la 
pila. Esso viene allora a collocarsi a pochis- 

sima distanza dai carboni in mezzo ad essi. 
Questa pila è comodissima quando si richiedano correnti 

intense, di breve durata. 





Una terza pila, infine, molto adoperata per gli usi domestici, 
è la Leclanché (fig. 278). Anch’ essa, come la Daniell, è for- 


mata con due vasi concentrici: uno esterno v, di vetro, l’ altro 
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interno v’, di porcellana porosa. ll primo contiene una soluzione 
di sale ammoniaco (HN;C!), in cui pesca l’ elettrodo nega- 





tivo, Zn, di zinco; l’altro contiene l’ elet- 
trodo positivo C, di carbone di storta, con- 
tornato di pezzetti di biossido di manga- 
nese. 

In questa pila l’ idrogeno, quando non 
si produce troppo rapidamente, viene impie-. 
gato nella riduzione del biossido di man- 
ganese. Però, perchè tale riduzione si compia, 
occorre un certo tempo, e quindi una pila di 
questo genere può servire solo quando si de- 
siderino correnti deboli, e per brevi ‘interval- 
li, come ad es. per i campanelli elettrici e 
per i telefoni. 


Accumulatori. 


313 — Il fenomeno della polarizzazione, così dannoso pel 
funzionamento di una pila, si utilizza invece con grande van- 
taggio per accumulare, con appositi apparecchi, notevoli quan- 


tità di energia, e ottenere 
poi correnti elettriche più 
comodamente che colle pile. 
Questi apparecchi si 
chiamano accumulatori. 
Per intender bene il loro 
funzionamento, facciamo una 
esperienza. Chiudiamo per 
un po’ di tempo il circuito 
di una pila P (fig. 279) at- 
traverso un . voltametro ad 
acqua acidulata, con elet- 
trodi a, bd di piombo. L’ os- 





Fig. 279 


sigeno si svilupperà su a e produrrà biossido di piombo; invece 
l’idrogeno che si deposita su è, dà origine presto al fenomeno 
della polarizzazione ($ 311). Di ciò possiamo subito assicurarci : 
infatti tolta la comunicazione delle lamine a e 5 coi poli della 
pila, colleghiamole invece colle due coppie di quadranti del- 
l’ elettrometro, di cui l’ ago sia già stato caricato. Si nota. una 
deviazione, che dimostra l’ esistenza di una differenza di poten- 
ziale fra le due lamine: è questa la f. e. m. di polarizzazione. 








In questa esperienza si riconosce che la lamina a, la quale 
era stata prima congiunta al polo positivo della pila, si trova 
ad un potenziale più elevato che l’ altra lamina: il voltametro 
si è polarizzato. Se dunque uniamo con un filo metallico i 
due elettrodi di questo voltametro, otteniamo ora una corrente 
elettrica che va, nell’ interno della soluzione, da 5 verso a, 
cioè in senso contrario di quella che originariamente vi inviava 
lelpila P. 

Ora, però, l'idrogeno che si svolge su a riduce di nuovo il 
biossido di piombo a piombo metallico, e l'ossigeno, liberan- 
dosi su d, reagisce coll’ idrogeno che vi trova, formando acqua: 
in tal modo il voltametro si depolarizza e la corrente a poco a 
poco cessa. 

Un apparecchio siffatto può dunque accumulare l’ energia 
fornitagli da una corrente elettrica che l’attraversi, e spenderla 
dipoi nella produzione di una nuova corrente: e perciò lo si 
chiama accumulatore. 

La corrente colla quale si fornisce all’ accumulatore questa 
energia si dice corrente di carica, quella che poi se ne 
ottiene si chiama invece corrente di scarica. E si dà il nome 

di capacità dell’ accumulatore alla quantità comples- 
siva di elettricità che l’ accumulatore può restituire 
nella scarica. Essa si accresce moltissimo aumentando la 
superficie degli elettrodi. A tale sco- 
po ciascun elettrodo è costituito da 


S parecchie lastre parallele, riunite fra 
| loro da un regoletto di piombo, co- 
me mostra in pianta la figura 280. 
Le lastre che costituiscono un elet- 
trodo si alternano, senza toccarle, 
colle lastre dell’ altro. 


Un artificio molto vantaggioso, 

Fig. 280 per dare poi al piombo d’ ogni lastra 

una superficie metto estesa, è quello 

di renderlo spugnoso. Si riesce a ciò con una serie prolungata 

di cariche e scariche, in senso alternativamente opposto, cui si 

sottopone l’ accumulatore per la sua formazione. In tal modo 

le lastre dell’ elettrodo positivo nella carica si ricoprono a 

poco a poco di biossido di piombo; quando poi la corrente 

circola in senso inverso, resta allora sulle lastre uno strato di 
piombo spugnoso. 
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i Però con questo metodo, dovuto a Planté, occorre parecchio 
le: tempo per la formazione. Il processo invece oggigiorno vien 

molto abbreviato, in grazia di una speciale costruzione delle 
r lastre; le quali sono formate, a tale scopo, di piombo reso al- 
quanto più duro coll’ aggiunta di antimonio, ed alle quali si 





























UOD 
UDO0DO 








]JOO0O0000D 


P . 





C00DO0OD00O0DONO000 
OU0Q0DC0ON00O00O0DO0O 
OOO0D000D00000000000 
OODOO0O0DOO0000O00d0DO 
DDODD0TULUDDdADONOOO 
O0C0DO0DODOOD0oO 
DOODODDODDOIDDOO 
ODOD00000L00000000 
CD0000N0000000000 
O00DO0000D0 
ONODO0NDO0DOBIO0DDD 
000000000000 0O0D0O 
000000000000 00000O 
QONDOODCOOOOCO0O00O 





I Fig. 281 Fig. 282 


| dà, mediante appositi stampi, la forma di un graticolato (fig. 281). 
fi I fori del graticolato si riempiono con una pasta a base di 
| litargirio per l’ elettrodo negativo, e a base di minio pel positivo. 
Allora la prima corrente di carica riduce il litargirio in 
piombo metallico spugnoso, e fornisce ossigeno al. minio tra- 
sformandolo in biossido di piombo; così più in breve e con mi- 
nore spesa si formano gli strati attivi sugli elettrodi. La 
| figura 282 mostra un accumulatore pronto al funzionamento. 
È Perchè gli accumulatori possano prestare buoni servigi e 
SL per lungo tempo, conviene osservare, nell’ usarli, norme spe-. 
ciali. La corrente di carica non deve superare una certa intensità, 
ed è inutile prolungarne la durata, da quando i gas cominciano 
a svolgersi liberamente : 1° accumulatore allora ha la f.e. m. 
di circa 2,6 volta. La scarica poi non deve essere mai completa, 
arrestandosi quando la f. e. m. sia scesa a 1,8 volta. 
Gli accumulatori hanno finora il difetto di avere un peso. 
p notevole: ma richiedono poca manutenzione, e sono molto co- 
modi in alcuni casi, quando occorrano correnti molto costanti. 


; Oltre agli effetti elettrolitici, di cui or ora abbiamo trattato, 
4 la corrente produce pure altri effetti importanti, e cioè effetti 
Do magnetici ed effetti termici. Per studiare gli effetti magnetici 
è necessario innanzi un breve cenno sul Magnetismo in generale. 
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Magnetismo. 


314 — Magneti permanenti. — Si trovano in alcune mi- 
niere di ferro campioni di un ossido di ferro (Fes 0,), cono- 
sciuto dai mineralogisti sotto il nome di magnetite, e dotato 
della"proprietà di attirare il ferro, l’ acciaio, la ghisa, ecc. 
Questi campioni sono detti calamite, o magneti, naturali. 

Se /s' immerge un magnete naturale fra la limatura di 
ferro, questa aderisce alla superficie del magnete; senonchè 
si riscontrano sulla superficie di ogni magnete alcune regioni 
speciali ove la limatura aderisce in mag- 
gior quantità, formando ciuffi caratteri- 
stici come mostra la figura 283. 

A queste regioni, in cui il fenomeno 

Fig. 283 dell'attrazione si verifica più marcatamente, 
si dà il nome di pol? del magnete naturale. 

Strofinando sopra uno dei poli una verga di acciaio tem- 
perato, ad esempio un grosso ago da calza, si riscontra che 
l’ago acquista anch’ esso la proprietà di attrarre pezzetti di 
ferro ojlimatura. Potremo poi verificare che anche nell’ ago 
d'acciaio si sono formati due poli, i quali — se, come di solito, 
lofstrofinamento è fatto nel senso della lunghezza = si trovano 
alle due estremità dell’ ago. L° ago così preparato dicesi ma- 
gnete artificiale permanente. 





315 — Magneti temporanei. — Però, mentre un magnete 
di acciaio conserva indefinitamente le sue proprietà, non tutti 


i magneli fanno altrettanto. Fra i vari materiali magnetici ve, 


n° è uno, il ferro dolce, che presenta le 
proprietà magnetiche solo temporanea- 
mente. 

Avviciniamo, infatti, uno dei poli di 
un forte magnete permanente NS ad una 
delle estremità di un cilindretto di ferro dolce A B 
(fig. 284), di cui tufferemo l’ altra estremità nella 
limatura. Vedremo tosto formarsi il ciuffetto ca- 
ratteristico, che mostra come all’ estremo del 
cilindro di ferro sia comparso un polo magnetico. 
Un ugual ciuffo si ottiene anche all’ altra estre- 
mità di 4 B vicina al magnete N S, quando le 
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si accosti opportunamente della limatura; dunque il cilin- 

dretto presenta due poli, come un vero e proprio magnete. 

Ma allontanando il magnete NS, la limatura si stacca dal cilindro 

% di ferro dolce, cioè i due poli spariscono. Perciò un pezzo di 

; ferro dolce, che presenti le proprietà magnetiche, si dice ma- 
gnete temporaneo. 


316 — Magnetismo residuo. — Tuttavia il ferro, quale co- 
A munemente viene usato, non perde istantaneamente, e del tutto, 

‘ le proprietà magnetiche; mantiene ancora — si suol dire — un 
po’ di magnetismo residuo. Ciò, del resto, dipende solo 
Î dalle sostanze estranee che esso contiene, ed anche dalle sue 
condizioni di assettamento molecolare. Infatti, ricuocendo il 
| ferro parecchie volte, si trova che il ferro dolce così trattato 
i abbandona quasi del tutto il magnetismo provocato prima in 
esso dalla vicinanza di una calamita permanente. Per altra 
parte, quanto più il ferro viene riîncrudito, tanto più tende 
% a comportarsi come l’ acciaio. 


Poli magnetici. 


| 317 — Polo nord e polo sud. — Tutti quanti i magneti poi 
| — temporanei o permanenti essi siano — banno a comune una 
* proprietà fondamentale: cioè che în ogni magnete si presen- 
tano almeno due poli, e non vi è alcun 
magnete ove esista un polo solamente. 
Noi ci limiteremo sempre ad esaminare il caso 
più semplice e più comune, che si ha quando 
i poli sono due. 

Intanto potremo subito mostrare un altro 
fatto importante: che, cioè, i due poli di un 
magnete non sono identici. 





| | Sospendiamo, infatti, per il suo centro, un 
a i . DIO n O 
od aghetto di acciaio magnetizzato s n (fig. 285) 


} Fig. 285 ad un filo di seta a, che non abbia torsione 
| sensibile: noteremo che l’ ago non si dispone 
comunque, ma assume una direzione ben determinata. 

2 Se, spostando convenientemente il punto per cui l’ ago è 
| sospeso al filo, rendiamo l’ ago orizzontale, constateremo che 
È +. la direzione assunta definitivamente dall’ ago è prossima alla 
Se direzione del meridiano geografico, purchè in vicinanza dell’ ago 
non si trovino masse di ferro o altri magneti. 


I A 
I . 
| \ 
. 
| 
4 f uil 0.) 
ie 








di, 





Ss 20 


Se si fa rotare l’ ago di 180°, volgendo al nord l’ estremità 
che prima si dirigeva al sud, vediamo che 1’ ago, appena la- 
sciato libero, gira, in un senso o nell’ altro, di altri 180°, in 
modo da ricondurre i poli nella posizione primitiva. 

I poli non hanno adunque proprietà identiche. 

Noi chiameremo polo nord quello che si volge verso il 
nord della Terra, e polo sud il polo contrario. 

Prendiamo poi un altro magnete, di cui previamente si 
siano contrassegnati il polo nord e il polo sud — tingendo, ad 
es., il primo di turchino e l’ altro di rosso —; avviciniamo 
uno dei poli S (fig. 286) di questo 
magnete all’ uno o all’ altro dei 
poli dell’ ago sospeso. Noteremo 
una repulsione o un’ attrazione, 
secondo che i poli resi vicini sono 
dello stesso nome o di nome 
contrario. 

Quindi i poli dello stesso 
nome si respingono, e si al- 
traggono invece quelli di no- 
me contrario. 

Fig. 286 È facile dunque, dato un 
magnete. qualsiasi, riconoscere 





LI 


qual’ è il nome che compete ad uno de’ suoi poli, quando si 
disponga di un ago sospeso come quello che ci ha servito per 
l’ esperienza precedente. Basta ‘cercare quale polo dell’ ago 
venga respinto dal polo del magnete in esame: si sa allora che 
il secondo ha lo stesso nome del primo. 


318 Esperienza della calamita spezzata. — Le proprietà 
magnetiche non sono soltanto inerenti alle regioni dei poli, 
come potrebbe credersi dalle esperienze fin qui fatte. Magne- 
tizziamo, infatti, un lungo ago di acciaio temperato, procu- 
rando che esso presenti un 
unico polo nord e un unico N pri na» 
polo sud, alle estremità. La | a; > 
limatura di ferro non aderirà Fig. 287 
allora al centro dell’ ago. 

Rompiamo l’ ago in due: è facile verificare che i due pezzi 
sono anch’ essi due magneti, ciascuno dei quali presenta rego- 
larmente i suoi due poli di mome contrario, situati alle 


estremità. 


"a. 
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Da una parte e dall’ altra della frattura @ db (fig. 287) 
sono comparsi due poli S, e N, di nome contrario rispettiva- 
mente ai poli N ed S. 

Noi potremmo ripetere di nuovo 1’ esperienza, spezzando i 
magneti NS, e N,S e continuare poi ancora indefinitamente, 
e troveremmo sempre che, per quanto piccoli siano i pezzetti 
ottenuti, questi sono pure magneti, coi loro poli alle estremità. 

Inversamente, riuniamo per la frattura a d i due pezzi NS, 
ed N,S, e tuffiamo tutto nella limatura di ferro; i poli N,, Si 
sembrano essere spariti, e la limatura non aderisce che alle 

k; estremità N, S. 

È È semplice rendersi conto di questo fenomeno. Infatti, in 
generale, un pezzetto di limatura, in vicinanza di un polo ma- 
gnetico, viene attirato perchè si magnetizza, temporaneamente, 
esso pure, precisamente come il cilindretto di ferro dolce del 
$ 315. Il nome dei suoi poli dipende da quello del polo più 
vicino di cui il granello trovasi in presenza. 

Ma nel caso nostro tanto il polo N, che quello S, di nome 
contrario, si trovano egualmente situati rispetto al granello di 
limatura. Le azioni che essi esercitano sul granello sono perciò 
uguali ed opposte l’ una all’ altra, e nessuna attrazione o re- 
pulsione si verifica. 

Poichè i due poli N, e S,, posti vicinissimi, annullano a 
vicenda l’ uno l’azione dell’ altro, diremo che sono «uguali 
ma di nome contrario. 


319 — Legge di Coulomb. — L’ esperienza precedente della. 
calamita spezzata dimostra che ogni più piccola parte di un 
magnete — anche situata nell’ interno — si trova in uno stato 
speciale, che dicesi appunto stato magnetico. Tuttavia nello 
studio delle mutue azioni fra magneti possiamo limitare le no- 
stre considerazioni ai poli. 

Ora, ogni magnete presenta almeno due poli; perciò è im- 
= possibile studiare con esperienze assolutamente rigorose I’ azione 
di un polo isolato su di un altro polo pure isolato. Però 
ci si avvicina alle condizioni di questo caso puramente teo- 

S N s' N' 
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Fig. 288 


rico colla disposizione seguente. Due fili di acciaio NS, N'S' 
(fig. 288) sottili e lunghissimi, presentano i poli ai loro estremi. 
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Disponiamoli di seguito l’ uno all’ altro, in modo che la distanza 
NS' sia trascurabile rispetto alla lunghezza dei due fili. Allora 
soltanto i due poli V,S' hanno azione sensibile tra di loro, 
mentre S,N° per la loro grande distanza hanno azioni tutt’ af- 
fatto insignificanti, sia fra loro che sui poli $’ ed N. Quindi 
possiamo ritenere praticamente che i due poli N,8' si compor- 
tino come se fossero isolati. 

In tal caso dunque, la forza colla quale si attraggono i due 
poli N, 5” si può misurare — come fece Coulomb — colla stessa 
bilancia di torsione ($ 257), con cui Coulomb stesso deter- 
minò anche la forza attrattiva o repulsiva tra corpi elettrizzati, 

Dalle misure eseguite ne è risultata la Zegge di Coulomb, 
che la forza che si esercita tra due poli è inversamente 
proporzionale al quadrato della loro distanza. 


320 — Quantità di magnetismo. — Ora supponiamo che 
la forza attrattiva o repulsiva che si esercita tra un polo 4 
(fig. 289) e un polo B, posti alla distanza r, sia uguale a quella 
che si esercita tra lo stesso A ed un terzo polo C, situati essi 
pure alla distanza r. Diremo 
lì 8 ' allora che B e C posseg- 
gono uguali quantità di 
PORRE > sa magnetismo 0 uguali 

masse magnetiche. 


_la È \ E se invece — mante- 
nendo ancora invariati il 


Fig. 289 polo A e la distanza x — 
troviamo che un polo C risente una forza 2,3... x volte maggiore 
di quella che risente B, allora si dirà che C ha una quantità 
di magnetismo 2, 3...n volte più grande di quella pos- 
seduta da B. 

Così — per definizione — la forza di attrazione o di repul- 
sione che si esercita tra due poli magnetici è direttamente 
proporzionale alle loro quantità di magnetismo. 

Questo enunciato, insieme alla legge delle distanze di cui 
si è prima parlato, si può esprimere colla formula: 


Fe dossi (4) 
dove F è l’intensità della forza, mm, m' sono le due quantità di 


magnetismo, e % è un coefficiente costante che dipende dalle 
unità di misura e dal mezzo in cui si. trovano i poli magnetici. 
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Ora, nelle misure scientifiche si è convenuto di prendere 





per unità di quantità di magnetismo quella di un polo 


che, posto nell’aria alla distanza di un centimetro da 


un altro polo identico, lo attira o lo respinge con la. 


forza di una dina. Allora, nella formula (4) esprimiamo 
F in dine ed r in centimetri, e facciamo m = w' = 1, ed 
Y = 1 cm.; per la definizione data, Y risulta uguale ad una 
dina, e perciò si avrà nell’ aria £ = 1. 

La formula quindi prende l’ espressione più semplice: 





Campo magnetico. 


321 — Linee di forza. — Tutto lo spazio, nel quale si fanno 
sentire le azioni di una o più masse magnetiche, si dice 
campo magnetico. 

Teoricamente, come risulta subito dalla legge di Coulomb, 
questo campo avrebbe il suo limite a distanza infinita, ma in 
pratica esso si suppone esteso fin dove le azioni cessano di 
essere apprezzabili. 

Se in un punto qualunque del campo, collochiamo un polo 
che abbia l’unità di quantità di magnetismo, su di 
esso sì eserciterà una forza ben determinata, dipendente dalle 
masse magnetiche che producono il campo. 

Ora, la forza che agisce sul polo unitario posto în 
un dato punto del campo si chiama forza magnetica 0 
intensità del campo in quel punto. Tale forza avrà una 
certa direzione, che si può determinare sperimentalmente così. 

Portiamo nel punto considerato A del campo una piccola 

calamita esploratrice ns 


i ig ea (fig. 290), di lunghezza. 
VO A Da e di peso trascurabili, 
i. N e tanto da poterla pratica- 

Fig. 290 mente ritenere sottratta a 


qualunque azione estra- 
nea. La direzione assunta da tale calamita ci dà la direzione 
della forza magnetica che si esercita in A, o — come si suol 
dire — la direzione del campo nel punto A. 
Quanto poi al senso, sceglieremo quello che va dal polo 
sud al polo nord della calamita esploratrice, ossia il senso 
che va da s verso x nella figura 290, 
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_ 0 di sottile pergamena AA 
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Così, per ogni punto di un campo magnetico, la forza ha 
un’ intensità, una direzione ed un senso ben definiti. 

Se ora in un punto B preso nella direzione s n e vicinis- 
simo ad A, trasportiamo il centro della nostra piccola calamita, 
avremo, in modo analogo, la direzione che ha quivi il campo. 

Per tal modo seguitando per i successivi punti C, D, ecc., 
faremo percorrere al centro della calamita una linea che si 
chiama linea di forza. Dunque la direzione di questa linea, 
cioè quella della tangente in uno qualunque dei suoi punti, è la 
direzione della forza magnetica in quel punto. 

E poichè per senso della forza magnetica noi abbiamo con- 

venuto di assumere 
quello verso cui è sol- 


cere lecitato a muoversi un 
Sb polo nord, così in un 
ta campo magnetico il 





VS: 55555555 senso positivo delle 
NIFFZZZZITOSSSSA linee di forza sarà 


quello che va ester- 
namente dal polo 
Ie nord delle calamite 
. verso tl polo sud. 
Fig. 291 In alcuni casi poi 
fa comodo immaginare 
prolungate le linee di forza anche nell’ interno delle calamite. 
In ogni magnete dunque, esse saranno dirette internamente 
dal polo sud al polo nord (fig. 291). 
È chiaro infine che per ogni punto del campo passa una 
linea di forza. E ne passa una sola, perchè altrimenti la forza 
magnetica avrebbe in un punto più di una direzione. 


322 — Spettri magnetici. — Le linee di forza si possono 
agevolmente materializzare mediante la limatura di ferro. Di- 
sponiamo un foglio di carta, 


(fig. 292) tesa su di un tam- 
buro TT, al disopra d’ un 
magnete M; e mediante uno 
staccio facciamo cadere su Fig. 292 

AA della sottile limatura 

di ferro, avendo cura di dare alla pergamena piccoli colpettini, 
perchè ogni granello si orienti più facilmente. 











Come abbiamo detto al $ 318, ogni granello diventa un 





magnete, e si dispone quindi col suo diametro maggiore secondo 


la direzione di una linea di forza. 
Infatti, vediamo i granelli mettersi in file regolari che dise- 


enano linee continue e che terminano con ciascuno degli estremi | 


sopra un polo. Queste linee sono appunto linee di forza. Il 


loro insieme costituisce ciò che si chiama spettro magnetico. 

La figura 293 rappresenta lo spettro di un magnete a forma 
prismatica. La figura 294 quello di due sbarre prismatiche coi 
due poli omonimi affacciati; nella figura 295 sono invece affac-, 


PI) 


ciati i poli di nome opposto. Infine la figura 296 mostra lo 


spettro di un magnete a ferro di cavallo. 
Due casi di particolare importanza sono mostrati dalle 
figure 297 e 298. 
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Nel primo si ha lo spettro magnetico dovuto ad un polo 
isolato, che si realizza con una calamita assai lunga; le linee 
di forza sono allora rette che irraggiano tutto attorno. 
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Nel secondo caso si ha lo spettro dovuto a due poli di 
nome opposto, e le linee di forza sono curve regolari che par- 
tono da uno di essi per giungere all’ altro. 


323 -- Campo magnetico uniforme. Ora, un campo ma- 
gnetico dicesi uniforme quando le linee di forza sono rette 
tra loro parallele; in tal caso si può dimostrare col calcolo — 
e l’ esperienza lo conferma - che l’ intensità del campo è la 
stessa in tutti i punti. 

Dall’ esame degli spettri magnetici si può desumere che, 
se noi ci limitiamo a considerare una regione del campo suffi- 
cientemente ristretta, possiamo ammettere che in quella regione 
il campo sia uniforme. Infatti si osserva che in un piccolo 
spazio le linee di forza si mantengono sensibilmente parallele 
tra loro. 


324 Rappresentazione di un campo magnetico. — Dise- 
gnando in un campo un numero sufficiente di linee di forza, 
potremo intanto con facilità desumere in ogni punto la dire- 
zione del campo stesso. 

Infatti, in un punto A (fig. 299) che giace su una di queste 
linee di forza, la direzione sarà data da At, tangente nel punto 4 
alla linea; e in un altro 
punto B, la direzione del 
campo Bt' potrà con molta 
approssimazione desumersi 


7 deg dall’ andamento delle linee 
di forza vicine. 

Next. e Ma è facile, con una 

Oh IAT RNA IR opportuna convenzione, de- 


RO, sumere anche in grandezza 
l’ intensità del campo nei 
vari punti, fissando che il 


Fig. 299 numero delle linee di forza, 

che attraversano una data 

regione del campo, sia limitato, e per I’ appunto sia proporzio- 

nato al valore che ha I’ intensità del campo nel centro di tale 
regione. 

Abbiansi, ad esempio, due punti A e B (fig. 300) di un 
campo magnetico, tali che in 8 l’ intensità del campo sia 
doppia che in 4; allora immagineremo che le linee di forza 
nei dintorni di 8 sieno fitte il doppio che nei dintorni di 4. 
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Più esattamente, chiamiamo % il numero delle linee di 
forza che attraversano una piccolissima superficie «, la quale 
contenga il punto A e sia normale alla direzione che ha în 
A il campo magnetico. 
Per esprimere che in 8 si 
ha intensità doppia, suppor- 
remo che il numero delle 
linee di forza, che attra- 
versano la superficie 8, u- 
guale ad « e normale 
alla direzione del campo 
in B, sia uguale a 2n. E 
così, se in un altro punto € 
l'intensità del campo è tri- 
pla che in A, supporremo 
che il numero delle linee di 
forza, che attraversano una 
superficie y, uguale ad « e° 
normale in C alla direzione del campo, sia 8n; e via di 
seguito. 

Ora, il fascio delle linee di forza che attraversano la su- 
perficie « ci dà subito l’idea di un flusso di un qualche cosa 
che va nella direzione della freccia dalla regione M alla re- 
gione N (fig. 300); perciò al numero delle linee costituenti quel 
fascio si è posto il nome di flusso di forza. 

Per esprimere poi il valore del flusso di forza si è conve- 
nuto che il numero delle linee di forza, che attraversano l’unità 
di superficie nei dintorni di un punto A, sia uguale al numero 
che rappresenta l’intensità del campo in 4; ossia, che l’intensità 
del campo sia rappresentata dal flusso di forza che 
attraversa l’unità di superficie normale al campo in 
quel punto. 

Ne segue che l'intensità del campo nel: punto A viene 
espressa dal quoziente che si ottiene dividendo il numero # di 
linee di forza che attraversano una porzione piccolissima di 
superficie normale al campo nel punto A, per l’ area della su- 
perficie stessa. 














Induzione magnetica. 


325 — Ora, un pezzo di ferro dolce posto in un campo 
magnetico diviene — come sappiamo ($ 315) — un magnete ‘ 
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temporaneo. Questo fenomeno ha avuto il nome d° induzione 


magnetica. 

In corrispondenza con quanto poco fa abbiam detto ($ 321) 
sulla direzione delle 
linee di forza, si vede 
(fig. 301) che sé forma 
un polo sud dalla 
parte ove le linee di 


>=ig= iso: ICINESSEEEN forza arrivano al 
rr si oratàhà ferro,eun polo nord 
da quella donde si 
allontanano. 

In altri termini, 
possiamo dire che nel ‘ 
pezzo di ferro F' si 
forma un polo sud nella parte più vicina al polo nord del 
magnete C, e un polo nord nella parte più lontana. 

Per altro bisogna o0s- 
servare che un pezzo di 
ferro, introdotto in un 
campo magnetico, porta 
— per effetto della sua 
stessa magnetizzazione — 
una perturbazione  nel- 
l’ andamento primitivo 
delle linee di forza; os- 
sia, queste si concentrano in gran numero nel pezzo di ferro F, 
come indica la figura 302. 

Si può paragonare la cosa al passaggio dell’ acqua attraverso 
ad un filtro A B (fig. 303) di cui la porzione C D si faccia molto 
più permeabile che il re- 
sto. L° acqua passerà in 
molto maggior copia per la 
detta porzione C D. Si suole 
dire, per analogia, che il 
ferro ha una permeabilità 
molto maggiare dell’aria per 

Fig. 303 le linee di forza, e che perciò 

; queste tendono il più possi- 

bile a passare per il ferro, formando attraverso una qualunque 

sezione di questo un flusso molto più grande che attraverso 
una ugual sezione nell’ aria. 


Fig. 301 
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Alle linee di forza quando attraversano un corpo magne- 
tico (ferro, acciaio, nikel, ecc.) si suol dare spesso il nome di 
linee di induzione. E il numero delle linee di induzione che 
attraversano una data superficie, comunque condotta nel campo 
magnetico, si chiama flusso d’induzione attraverso quella 
superficie. 


326 — Schermi magnetici. — Da quanto abbiamo detto’ 
scaturisce una notevole conseguenza. 

Immaginiamo infatti di introdurre in un campo magnetico 
un blocco di ferro dolce avente 
nel suo interno una cavità 
(fig. 304). Le linee di forza, pene- 
trate nel pezzo di ferro, preferi- 
ranno in gran parte attraversare 
lo spessore di questo, che è 
molto permeabile, piuttostochè 
penetrare dentro la cavità, che 

Fig. 304 offre al flusso di forza magnetica 
una resistenza molto maggiore. 

Segue allora che se un corpo qualunque si trova situato 
nella cavità B, esso non subirà affatto l’ azione del campo ma- 
gnetico esterno. Perciò, quando si vuol difendere un corpo dall’in- 
fluenza magnetica di altri corpi, lo si avvolge con uno spesso 
involucro di ferro dolce; a tale involucro si dà il nome di 
schermo magnetico. 








Magnetismo terrestre. 


327 Campo magnetico terrestre. -- Abbiamo veduto 
($ 317) che in ogni luogo un ago magnetico sospeso ad un filo si 
orienta in una determinata direzione. Perciò dobbiamo concludere 
che in ogni punto del globo terrestre esiste un campo magne- 
tico. Inoltre, qualunque sia il luogo in cui facciamo l’osserva- 
zione, sappiamo che l’ ago si dispone nella direzione sud 
nord ; quindi il campo magnetico della Terra è come se fosse 
creato da un enorme magnete che avesse il polo di magneti- 
smo nord situato in prossimità del polo australe della Terra, 
e il polo di magnetismo sud vicino al polo boreale della 


Terra. ; 
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328 — Declinazione magnetica. -- Un’ osservazione più ac- 
curata ci apprende però che la direzione dell’ ago magnetico 
non coincide esattamente con quella del meridiano geografico 
del luogo. Sospendiamo l’ ago S N (fig. 305) su di un pernio 0, 
in modo che l’ ago sia liberamente girevole in un piano oriz- 

E zontale. Allora osserveremo che la retta 
M M M che congiunge i poli dell’ago non 
ha la stessa direzione della linea me- 
ridiana GG. 

Ora, il piano verticale che passa 
per l’ago magnetico dicesi meridiano 
magnetico del luogo; l’ angolo è com- 
preso tra il meridiano geografico GG e 
il meridiano magnetico MM dicesi de- 
clinazione magnetica nel luogo 
considerato. Essa si distingue in orien- 
tale e occidentale, a seconda che il 
polo nord dell’ ago cade all’ est od al- 
l’ ovest del meridiano geografico del luogo. . 





Fig. 305 


329 — Inclinazione magnetica. — Quando l’ago però è libero 
di muoversi intorno al proprio cen- 
tro di gravità, di solito non si 
dispone orizzontalmente. L’ ap- 
parecchio che si adopera per di- 
mostrar ciò è rappresentato dalla 
figura 306. 

Il pernio dell’ ago — passante 
per il centro di gravità G — è 
girevole entro la staffa s sospesa 
ad un filo di seta a senza tor- i 
sione. 

Abbandonato a sè stesso, l’ ago si porterà allora mel 
piano del meridiano magnetico. Però non si disporrà 
orizzontalmente: farà invece con la orizzontale 00 un angolo 
O G N, che è detto inclinazione magnetica del luogo 
considerato. 

Cioè, dicesi inclinazione magnetica l angolo che 
fa coll’orizzonte un ago girevole, nel piano del meri- 
diano magnetico, intorno ad un asse passante pel 
suo centro di gravità. 





Fig. 306 
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330 -- Variazioni degli elementi magnetici. — L’ inclina- 
zione e la declinazione magnetica variano da luogo a luogo. 
Entrambi questi due elementi poi, anche per uno stesso luogo, 
subiscono variazioni col tempo; le quali si distinguono in re- 
golari e accidentali. 

Importa sopratutto conoscere le variazioni della declina- 
zione in un dato luogo. 

Le variazioni accidentali della declinazione consistono in 
piccole oscillazioni, che si compiono in modo repentino in un 
verso o nell’ altro. Quando ciò avviene, si dice che si ha una 
burrasca magnetica. Di solito le burrasche magnetiche 
accompagnano l’ apparizione delle aurore polari nelle alte la- 
titudini. 

Le variazioni regolari per altra parte soglionsi distinguere 
in diurne ed annue. 

Le variazioni diurne consistono in un moto oscillatorio 
dell’ ago, il quale impiega un giorno intero a compiere una 
oscillazione completa. Il moto avviene come se l’ ago sfuggisse 
il sole nel suo corso apparente intorno alla terra. L’ ampiezza 
dell’ oscillazione non supera mai i 10'. La posizione media in- 
torno alla quale oscilla l’ ago durante la giornata fa col meri- 
diano un angolo detto declinazione media diurna. 

Le variazioni annue consistono in un. movimento rego- 
lare della posizione media diurna dell’ ago. Essa varia 
compiendo in un anno un’ oscillazione completa intorno ad 
una posizione media, la quale dà la declinazione media 
annuale. 

Tuttavia la declinazione media annuale non serba neppure 
essa un valore costante; ma varia periodicamente riprendendo 
il proprio valore in un periodo di 11 anni circa: periodo che 
corrisponde a quello dell’ attività delle macchie solari. 


331 — Carte magnetiche. — Il valore medio della declina- 
zione dedotto dalle misure di parecchi anni è stato determinato 
per moltissimi punti della Terra. Riunendo su di una carta 
geografica tutti i luoghi in cui la declinazione ha lo stesso va- 
lore, si ottiene una linea che vien detta isogona. Riunendo 
invece tutti i punti che presentano la stessa inclinazione, si 
hanno altre linee che vengono dette isocline. Una carta dove 
siano segnate le isogone e le isocline dicesi carta magne-. 
tica. La figura 307 rappresenta la carta magnetica dell’ Italia 
per l’ anno 1910. 


tea 





La figura 308 rappresenta poi le linee isocline tracciateSper 
l'emisfero boreale. Esse vanno restringendosi intorno ad “un 
punto 4, ‘dove l’ inclinazione è di 90°. Un ago sospeso in questo 
punto pel suo centro di gravità, si dispone verticalmente. Tale 
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Fig. 307 


punto vien detto polo magnetico nord terrestre, ed èEsi- 
tuato nell’ isola di Melville. 

Anche nell’ emisfero australe le linee isocline convergono 
in un punto, che è il polo magnetico sud terrestre. 

Nella figura 308 sono anche disegnate le curve meridiane 
magnetiche, convergenti nel punto 4, le quali rappresentano 
le linee che percorrerebbe un viaggiatore che seguisse costan- 
temente la direzione indicatagli dall’ ago magnetico. 

Fra le isocline poi ve n° è una, per la quale l’ inclinazione 
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Do questa linea si dà il nome.di equatore magnetico. 


332 — Bussola marina. — Coll’ aiuto delle carte magnetiche 
si può, dalla direzione dell’ ago, determinare quella del meri- 
diano astronomico: il che torna sopratutto utile ai naviganti. 
L’ istrumento da essi usato è detto 
bussola marina. 

Essa si compone di un ago ma- 
gnetico girevole in un piano ‘oriz- 
zontale intorno ad un pernio, sul 
quale esso sì appoggia mediante un 
cappellotto di agata. Per garantire 
l’ ago dalle scosse cagionate dai mo- 
vimenti della nave, il pernio è fis- 
sato al fondo di una scatola zavor- È 
rata, sostenuta con una sospensione cardanica, come mostra 
la figura 309. L’ ago segna così la direzione del meridiano 
magnetico. Conoscendo allora la declinazione magnetica, data 
dalle apposite carte, si deduce la direzione del meridiano geo- 
P. grafico, secondo il quale si regola la rotta della nave. 
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Effetti magnetici della corrente. 


333 — La corrente elettrica crea un campo magnetico. — 


Dicemmo già ($ 313) che tra gli effetti prodotti da una corrente 


elettrica che percorre un circuito, vi è pur quello di provocare 
tutto attorno, nel mezzo circostante, dei fenomeni magnetici. 

Il fatto fondamentale, che una 
corrente dà origine ad un campo 
magnetico, fu scoperto da Oersted, 
e ne possiamo dare la dimostrazione 
con la seguente esperienza. 

Prendiamo un filo metallico teso 
verticalmente (fig. 310), in cui sia 
infilato un cartoncino orizzontale; e 
mandiamovi una corrente elettrica. 
Spargiamo sul cartoncino della lima- 
tura di ferro e con leggeri scuoti- 
menti facciamola saltellare, perchè 
sia più libera di obbedire alle forze che la sollecitano. La ve- 
dremo disporsi a cerchî concentrici attorno al filo: essi mostrano 
l’ andamento delle linee di forza ($ 322). Dunque: Un filo 
conduttore percorso da corrente dà origine ad un 
campo magnetico, le cui linee di forza sono curve 
chiuse che abbracciano il conduttore stesso. 





Fig. 310 


334 — Regola della mano destra. — Per trovare ora là 
direzione di questo campo magnetico in ogni punto, prendiamo 
un ago magnetico N S (fig. 311) sospeso pel suo centro di 
gravità ad un filo di seta: esso — come sappiamo ($ 329) — 
si dispone allora nella direzione delle linee di forza del campo 
magnetico terrestre. Avviciniamo all’ ago, parallelamente ad 
esso, un filo metallico AB, nel quale inviamo una corrente 
elettrica. Vedremo subito l’ ago deviare dalla sua posizione, 
ruotando come indicano le freccie; e la direzione e il senso 
della forza che sollecita così il polo nord a spostarsi saranno 
la direzione e il senso del campo magnetico creato dalla corrente. 

Orbene, la direzione di questa forza si serba costantemente 
normale alla corrente: il senso invece cambia col cangiar del 
senso della corrente stessa. 

Si trova in ogni caso con’ facilità il senso in cui viene 
spinto il polo nord dell’ ago sotto l’ effetto della corrente, 
ricorrendo alla seguente regola pratica: 
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Se si distende la mano destra lungo il conduttore, 
in modo che l'indice segni la direzione della corrente, 
ed il palmo sia rivolto verso l’ago magnetico, allora 
il polo nord di questo è sol- 
lecitato a muoversi nella di- 
rezione del pollice. 

Il polo sud, invece, vien sol- 
sollecitato da una forza di senso 
perfettamente opposto. 

L’ intensità poi di queste for- 
ze, nel caso di un conduttore ret- 
tilineo, è tanto maggiore, quanto 
più vicini si trovano i poli del- 
l’ago al filo conduttore. E in ogni caso tale intensità è pro- 
porzionale alle quantità di magnetismo dei poli ed al- — 
l'intensità della corrente. | 





Fig. 311 


335 — Moltiplicatore. — Pieghiamo ora il conduttore in 
forma di rettangolo, disponiamolo verticalmente nel piano del 
meridiano magnetico, e poniamo nel suo interno un ago ca- 
lamitato. Quando è percorso dalla corrente, se si applica la 
regola della mano destra sia al tratto orizzontale superiore del 
filo, sia al tratto inferiore, come ai due tratti verticali, si vede 
che il pollice viene sempre a trovarsi da una stessa banda del 
rettangolo, cioè il polo nord è da ogni tratto sollecitato a muo- 
versi nella stessa direzione; altrettanto accade pel polo sud. 

Lo stesso avverrà piegando il conduttore in forma di circolo. 

Si osservi però che sopra ognuno dei poli dell’ ago agiscono 
due forze: una, dovuta al magnetismo terrestre, che tende a_ 
mantenere l’ ago nel piano del meridiano magnetico ($ 328); 
l’altra, dovuta al campo creato dalla corrente elettrica, che 
tende a disporlo normal- 
mente al conduttore. Per 
conseguenza, la direzione fi- 
nale dell’ ago è data dalla 
diagonale del parallelogram- 
mo formato da queste due 
forze. 

Ora, l’ azione -del ma- 
gnetismo terrestre è costante, mentre abbiam visto invece che 
la forza esercitata dalla corrente dipende dall’ intensità di questa. 
Talora dunque potrà darsi che la corrente sia molto debole, e 





Fig. 312 











che l’ ago non ne risenta alcun effetto sensibile. In tal caso 
però si avvolge, come nella figura 312, il filo conduttore attorno 
all’ ago parecchie volte: supponiamo x volte. Allora una debole 
corrente, che percorra queste » spire, produce lo stesso effetto 
magnetico di un’ altra » volte più intensa che percorra una 
spira soltanto. 

Un telaietto su cui sono avvolte così un gran numero di 
spire di filo metallico, isolato con copertura di gomma o di 
seta, si chiama moltiplicatore. 

Quand’ esso non è percorso dalla corrente, l’ ago nel suo 
interno è orientato nel piano del meridiano magnetico. Convien 
dunque disporre in tal piano anche il moltiplicatore, se vogliamo 


che l’ ago, al passare della corrente, ne risenta il massimo effetto. ; 
= > }4 

Galvanometri. È 

336 — Galvanometro Nobili. — Sui principî ora esposti si i 
fondano gli apparecchi chiamati galvanometri, coi quali si ti 
può rivelare l’esistenza, e misurare l’ intensità, di correnti an- si 
che estremamente deboli. E 


bi 


Uno dei più semplici è rappresentato dalla figura 313. È 
costituito da un moltiplicatore 7, 
il cui filo fa capo coi suoi e- 
stremi ai morsetti m m. L’ ago 
magnetico è sospeso nell’interno 
del telaio mediante . un sottile 
filo di bozzolo s, che passa pel 
centro del foro f; e le sue devia- 
zioni si misurano per mezzo di un 
indice é -- con esso rigidamente 
congiunto — che può ruotare al 
di sopra di un cerchio graduato G. 

L’ apparecchio vien disposto 
col telaio nella direzione del me- 
ridiano magnetico. Quando s’invia 
la corrente nel filo del moltipli- 
catore, l’ ago assume una nuova 
direzione, risultante dalla com- 
posizione delle forze che risentono i suoi poli, da parte della 
corrente e da parte del magnetismo terrestre. E si dimostra che 
la tangente trigonometrica dell'angolo di deviazione 
è proporzionale all’ intensità della corrente. 
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Fig. 313 
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Però l’azione della terra si può diminuire a piacere — come 
pensò il Nobili — sostituendo all’ indice esterno al telaio, un 
% altro ago magnetico N' S', 
(fig. 314), parallelo al primo, Di 
ma coi poli diretti in senso 

opposto. La coppia direttrice ; 
terrestre sopra un: sistema 
siffatto (sistema astatico) | — 
è eliminata: ne risulta così A 
notevolmente accresciuta la 
sensibilità dell’apparecchio. . 
Fig. 314 La sensibilità diventa 
poi anche maggiore, se — —— 
com’è stato fatto in altri galvanometri — l’ago superiore è pure 
esso contenuto in un altro. telaio collegato col primo (fig. 315). 





337 — Galvanometro Deprez-D'’ Ar- 
sonval. — Nei galvanometri del tipo ora 
descritto il moltiplicatore è fisso, e ciò 
che ruota è l’ago magnetico. Ma ‘siccome 
le forze magnetiche che si esercitano fra 
i corpi sono scambievoli, si può anche 
tener fisso l’ ago e lasciar girare il tela- 
| ietto percorso dalla corrente. I galvano- 
TÀ ‘ metri della 
prima specie 
sì dicono a 
magnete mo- 
bile, e quelli 
della seconda 
specie a magnete fisso. 

In questi ultimi la corrente vie- 
ne mandata in un leggero telaietto 
BCDE (fig. 316), formato di alcune 
spire di filo conduttore, libero di 
ruotare attorno ai fili di sospen- 
sione 45, EF, che servon pure a 
condurre la corrente. 

Il telaietto sta sospeso fra i poli 
, N S di una forte [calamita perma- 
nente. Quando una corrente passa pel filo del telaietto, questo, 
per l’ azione che risente per parte dei poli del magnete, tende 
a disporsi ad angolo retto con esso. Il telaietto pertanto devierà 
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finchè al momento della ‘coppia a cui esso è soggetto non 
faccia equilibrio il momento di torsione del filo di sospensione; 
e in questo caso l’ angolo di deviazione è proporzionale 
alla intensità della corrente. . 

Il più comune apparecchio di questo tipo è il galvano- 
metro Deprez-D'Arsonval, mostrato dalla figura 317. 

A Aèilmagnete permanente, = 
CC il telaietto, sospeso al filo pi 
metallico H E; B è un cilindro di i 
ferro dolce, destinato — in virtù HS 
del fenomeno dell’induzione ma- 
gnetica ($ 325) — a rendere più 
intenso il campo magnetico nelle 
vicinanze del telaio. 

ll galvanometro Deprez-D'Ar- 
sonval — pur non possedendo la 
squisita sensibilità dei galvanome- 
tri a magnete mobile —è utilissimo 
quando si debbano fare delle espe- 
rienze in vicinanza di calamite, o 
di correnti, o di masse di ferro in 
movimento, nel qual 
caso un galvanometro 
a magnete mobile non 
potrebbesi usare. 



































338 — Letture a ri- 
flessione. -- I galvano- 
metri possono servire 
non soltanto a rivelare Fig. 317 
Il passaggio di correnti 
straordinariamente deboli, ma anche a misurare la loro intensità, 
deducendola — come s° è detto già — dalla deviazione osservata. 

Ora, per riconoscere e misurare facilmente le piccole rotazioni 
dell’ ago, si ricorre spesso alle letture a riflessione. ($ 247). 

Si unisce, cioè, rigidamente, all’ago un leggero specchietto, 
che rifletta sopra una scala graduata i raggi luminosi di una 
lampada. Interponendo una lente convergente sul loro cammino, 
si fa formare una immagine reale della lampada sopra la scala; 
gli spostamenti di questa immagine ci forniscono allora gli 
angoli di cui ruota lo specchio congiunto all’ ago. Onde poter 
poi desumere l’intensità della corrente da questi angoli di rota- 
zione, occorre una volta per sempre campionare il galvanometro. 
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339 — Campionamento d’ un galvanometro. — Per eseguire 
tale campionamento si dispone il galvanometro in serie con un 
adatto voltametro — per es. a nitrato d’ argento ($ 301) 
si fanno insieme attraversare da una debole corrente costante... 

Dopo un certo tempo #, si determina l’ aumento di peso 
che ha subìto il catodo per l’ avvenuta elettrolisi. Se ne dedurrà 
allora facilmente la quantità complessiva q di elettricità che è 
passata attraverso il voltametro, sapendo che ogni coulomb fa 
deporre gr. 0,001118 di argento metallico ($ 303). 

Ora, il numero dei coulomb che passano in 1 secondo mi- 
sura appunto l’ intensità della corrente ($ 304). Dunque 1’ in- 
tensità è — ch’ è rimasta costante in tutto |’ gii di Lena 
— sarà data in ampéère dalla formula: 


i= (5) 


Questa è perciò l’ intensità che corrisponde alla deviazione 
osservata dell’ ago del galvanometro. 

Possiamo allora trovare il coefficiente di proporzionalità 
fra l’ intensità della corrente e l’ angolo di deviazione, pei gal- 
vanometri a magnete fisso, o fra la stessa intensità e la tan- 
gente trigonometrica dell’ angolo di deviazione, pei galvanometri 
a magnete mobile. Così l’ apparecchio è campionato. 





Fig. 318 


340 — Amperometri. — Specialmente negli usi industriali, 
per le misure di corrente si adoperano spesso apparecchi por- 
tatili, detti amperometri (fig. 318), i quali altro non sono, 
in sostanza, che galvanometri meno sensibili. 
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La costruzione interna di questi apparecchi è molto varia; 
ma una delle disposizioni più usate è mostrata dalla figura 319. 

Un forte campo magnetico è originato da due potenti cala- 
mite NS piegate a C, tra i cui poli è situato un rocchetto RR 
di poche spire, disposto obliquamente sulla linea dei poli stessi. 
Entro a questo è imperniato un corto ago di ferro dolce a. al 
quale è unito un indice mobile sopra una graduazione. 

Quando passa la corrente, l’ ago, che i magneti tendono a 
mantenere parallelamente alle linee NS, viene invece dalla 
corrente sollecitato a disporsi normalmente alle spire del roc- 
chetto. L’ indice si fermerà sopra una posizione tale, per cui 
le due azioni si compensano. Per ogni valore dell’ intensità di 
corrente si ha così una determinata posizione d’ equilibrio, e 
quindi l’ apparecchio — una volta campionato — può servire 
per la misura di una corrente qualunque. 


Elettrocalamite. 


341 — Solenoidi. — Lo studio, da noi intrapreso, del campo 
magnetico creato da una corrente elettrica, acquisla interesse 
speciale, quando la corrente percorre una spira circolare abed 
di filo conduttore (fig. 320). Il campo allora è identico — come si 
riconosce dall’ andamento delle linee di forza — a quello che 
sarebbe prodotto da una calamita molto breve e colle faccie 
polari molto ampie, ossia da una lamina magnetica, che 
occupasse per intero la superficie 
racchiusa dalla spira ed avesse i 
poli estesi quanto le sue due faccie. 
E precisamente, come sappiamo 
($ 321), quella faccia N della spira 
per la quale escono le linee di forza 
ha le proprietà di una faccia polare 
nord; l’ altra S, per las quale le li- 
nee di forza entrano, ha le pro- 
prietà di una faccia polare. sud. 
Facendo uso poi della regola della 
mano destra ($ 334), si conclude 
facilmente che una faccia della spira 
avrà proprietà di polo sud o nord, 
secondochè rispetto a noi che stiamo 
di fronte a quella faccia, la corrente circola nel senso degl’ in- 
dici d’ un orologio o nel senso opposto. 





Fig. 320 
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Ora, se noi sovrapponiamo l’ una all’ altra parecchie di 
queste spire, in modo che si trovino adiacenti le faccie che 
hanno polarità opposte (fig. 321), l’ insieme si comporterà come 
una sbarra calamitata, colle due faccie estreme dotate di pro- 
prietà magnetiche di polo nord e polo sud rispettivamente. 

Si può più comodamente realiz- 
zare un simile dispositivo, avvolgen- 
do un medesimo filo a spirale (fig.322), — 
colle spire abbastanza serrate fra 


ear, = . ® DICI » 
loro. Si ottiene allora ciò che si 

chiama comunemente un solenoide. 

Se noi guardiamo la sua faccia 


ee terminale da cui escono le linee 
di forza (Vedi freccia a) la cor- 
è) Css. rente circolerà rispetto a noi nel 
N senso — indicato dalla freccia b — 

opposto a quello degl’indici di un 

+ PADRE orologio, e si avrà qui la faccia po- 

ve lare nord: l’altra sarà la faccia sud. - 

L'andamento delle linee di. forza nell’interno di un so- 
lenoide si può facilmente esplorare col solito espediente degli 
spettri. magnetici ($ 322), 
introducendo nel solenoide 
stesso longitudinalmente una 
striscia di cartoncino co- 
sparsa di limatura di fer- 
ro (fig. 323). 

La limatura, disponen- 
dosi secondo le linee di 
forza, ci mostrerà che esse sono rette parallele fra loro, dirette 
secondo l’asse del solenoide. Perciò, se noi misurassimo l’in- 





Fig. 322 





tensità del campo magnetico, la troveremmo sensibilmente uguale 
nei varî punti interni. 
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Dunque, nell’ interno d’un solenoide percorso da corrente, 
si ha un campo magnetico uniforme. Però la sua intensità è 
proporzionale all’ intensità della corrente ; e, a parità di questa, 
cresce proporzionalmente al numero dei giri che fa il filo per 
una stessa lunghezza 4 del solenoide (fig. 323). 


342 — Elettrocalamite. — Ora, prendiamo una sbarra di 
ferro dolce e introduciamola nel campo magnetico d’ un sole- 
noide (fig. 324). Per quanto imparammo a suo tempo, dovrà 
prodursi il fenomeno del- 
l’ induzione magnetica 
($ 325) : il ferro si magne- 
tizzerà, orizinandosi un 
polo nord nella estremità 
da cui escono le linee di 
forza, ossia dalla parte 
della faccia nord del sole- 

Fig. 324 noide, e un polo sud dalla 
parte della faccia sud. 

Quando noi interrompiamoil passaggio della corrente, aprendo 
in un punto qualunque il circuito di questa, il ferro dolce 
perde quasi totalmente la sua polarità magnetica, e torna allo 
stato naturale; esso formava dunque un magnete temporaneo 
($ 315). Se invece avessimo introdotto nel solenoide una sbarra 
di acciaio, essa pure si sarebbe magnetizzata — per quanto un 
po° meno intensamente del ferro dolce — ma, al cessare della 
corrente, avrebbe conservato sempre molto evidenti le sue pro- 
prietà magnetiche, ossia si sarebbe ottenuto un magnete per- 
manente. 

Nella pratica si adopera questo metodo per ottenere potenti 
calamite temporanee, cui si dà il nome di elettromagneti o 
elettrocalamite. 

A tal uopo sopra un tubo isolante si avvolgono un gran 
numero di spire di filo isolato, sovrapposte in più strati; ed il 
loro insieme si chiama rocchetto. Nell’ interno del rocchetto si 
pone una sbarretta di ferro dolce, che prende il nome di nucleo. 
Così, durante il passaggio della corrente, il ferro si magnetizza 
fortemente; e si smagnetizza poi quasi del tutto quando la cor- 
rente s’ interrompe. 

Le elettrocalamite offrono perciò un mezzo prezioso per 
fare agire a distanza, oppure fermare, al momento opportuno, 
un qualsiasi meccanismo. 
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Praticamente si danno alle elettrocalamite varie forme: od 
rettilinea (fig. 325), o più spesso a ferro di cavallo (fig. 326) — 
o a doppia squadra (fig. 327), con due rocchetti che si fanno | 
































Fig. 327 DÌ 
Ne 


percorrere successivamente dalla corrente in senso inverso, in 
modo da ottenere alle estremità N, S del ferro le due polarità 


opposte. 


n 


Applicazioni delle elettrocalamite. 


343 — Soneria elettrica. — Le elettrocalamite sono di largo ; 
uso in quasi tutte le applicazioni elettriche. E noi ci fermeremo 
a descriverne due, che in- 
contriamo ogni giorno ne- 
gli usi della vita comune: 
cioè la soneria elettri- 
ca ed il telegrafo. 
7 Una soneria elettrica 
4%) è rappresentata dalla fi- 
gura 328. Si ha in essa 
un’ elettrocalamita EE, 
presso i cui poli la molla. 
sostiene un'pezzo di ferro 
dolce a, detto àncora. 
Nella posizione di ri- — 
poso l’ancora fa contatto — 
Fig. 328 metallico con la punta di 
una vite b; così, quando 
si preme il bottone B, il circuito della pila P viene ad essere 
chiuso e la corrente circola nelle spire dell’ elettrocalamita. 
Questa si magnetizza ed attira l'ancora a; ma allora inter- 
rompendosi il circuito alla punta della vite d, la corrente cessa 
e la molla antagonista / riporta indietro |’ ancora. i 












Tosto il contatto fra a e d si ripristina, e l’aficora viene 
attratta di nuovo: e così di seguito. 

L’àncora perciò oscilla rapidamente, e il martelletto m ad 
essa congiunto, battendo in un campanello, lo fa suonare per 
tutto il tempo in cui si preme il bottone 5. 


344 — Telegrafo. — Il telegrafo, a cui fu data una forma 
veramente pratica dal Morse, consta di due parti: il frasmet- 
titore, collocato nella stazione trasmittente, che serve a _man- 
dare i segnali alla stazione ricevitrice; e il ricevitore, col- 
locato in quest’ ultima, destinato a ricevere i segnali medesimi. 

I due apparecchi sono congiunti da fili, e fanno parte di 
un unico circuito metallico comprendente una batteria di pile. 

#Il trasmettitore è formato semplicemente da un interruttore 
a molla 7 (fig. 329), detto tasto, il quale chiude il circuito 
della corrente fornita dalla pila P. 

Il ricevitore, collocato nell’ altra stazione, è formato con 
una semplice elettrocalamita E a ferro di cavallo, che ha di- 
nanzi a sè un’ancora mobile, a, di ferro dolce. Ad ogni pas- 
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Fig. 329 


saggio della corrente, l’elettrocalamita attira l’ ancora, e allora 
una matita m, fissata all’ancora stessa, va a battere contro 
una striscia di carta, ss, che viene svolta uniformemente dalla 
ruota R mediante un movimento di orologeria. 

È chiaro che, se il tasto è tenuto abbassato per un tempo 
brevissimo, l’ancora viene attratta e poi subito abbandonata; 
la matita segna quindi un punto: se, invece, il tasto vien te- 
nuto abbassato per qualche istante, la matita preme per un 
certo tempo sulla carta che si svolge, e vi segna una lineetta. 
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Mediante uno speciale alfabeto, immaginato da Morse, le cui 
lettere sono formate da punti e linee variamente combinati, è 
possibile esprimere qualunque segno ortografico, e quindi qua- + 
lunque parola. 

Il circuito che unisce le due stazioni dovrebbe esser for- 
mato di due fili: uno per l'andata e l’altro per il ritorno della . 
corrente; ma si è riconosciuto che è possibile sostituire ad. 
uno dei fili conduttori il suolo, il che permette una notevolis- 
sima economia nelle spese di impianto. 


Azioni elettrodinamiche. 


345 — Pel fatto che una corrente elettrica dà origine ad un 
campo magnetico, si dovranno avere fra due conduttori percorsi 
da corrente delle azioni attrattive e repulsive, come quelle che 
si esercitano fra due calamite. Queste azioni — dette azione 
elettrodinamiche — vennero scoperte da Ampère, e si pos 
sono riassumere così : 

1° Due correnti rettilinee parallele si attraggono 
se sono dirette nel medesimo senso (fig. 330), sì respin- 
gono se sono dirette in senso contrario (fig. 381). 


fog cd | 0a. 
Fig. 830 Fig. 331 


2° Due correnti rettilinee ad angolo si attraggono 
sesono dirette ambedue verso il vertice dell'angolo acuto 
(fig. 332), si respingono nel caso contrario (fig. 338). 





Fig. 333 


Fig. 332 


Queste leggi si possono dimostrare facilmente mediante 
un filo conduttore ABCD fig. 334), piegato a rettangolo, di 





— 287 — 


n, pescano in due pozzetti di mercurio, 


cui le estremità , i > 
in modo che il rettan- 


=== golo può ruotare attorno 
Lr bi # ad un asse verticale. 

Posti i pozzetti di 

nes B mercurio in comunica- 


zione coi due poli di una 

pila, basta avvicinare ad 

y un lato del rettangolo un 
filo di rame percorso dalla 

corrente, per verificare, 


i b 3 nei vari casi, le azioni 

a bi indicate dalle leggi so- 
EIA - iferite. 

CS e Za ga corrente 

Fig. 334 sinuosa (fig. 335) eser- 


cita la stessa azione 
di una corrente rettilinea dello stesso senso e avente 


gli stessi estremi A, B. 
E infatti, avvicinando ad uno dei lati del solito rettan- 


golo . mobile, due fili ; 
— uno rettilineo e l’ al- re e 
. tro sinuoso — come quelli È 


della figura 335, ma per- 
corsi dalla corrente in sensi opposti, non si osserva nessuna 


azione, nè attrattiva nè repulsiva. 


Fig. 335 


Legge di Ohm. 


346 — Potenziale lungo un conduttore percorso da corrente. 
- Per studiare gli altri effetti della corrente (effetli termici), è 
necessario che prima conosciamo da quali elementi dipende 
l'intensità della corrente stessa. 

Sappiamo che la corrente che si genera in un filo condut- 
tore che congiunga i due poli di una macchina elettrostatica, o 
quelli di una pila, si può riguardare come il passaggio di elet- 
tricità positiva dal polo positivo verso il negativo. 

Un capo del conduttore si trova in tal caso ad un poten- 
ziale più elevato dell’ altro capo: si tratta di vedere come varia 
il potenziale lungo il conduttore, supposto omogeneo ed uniforme. 
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Per risolvere tale questione prendiamo una pila P (fig. 336) 
composta di parecchi elementi Daniell riuniti in serie ($ 262), 
e congiungiamone i poli coi due estremi a, d di un filo me- 
tallico isolato, molto lungo e sottile ff, di diametro costante 

in tutta la sua lunghezza. 

È Carichiamo poi, con una 
ANCE bacchetta di ebanite elet- 
pf | trizzata, l'ago di un elet- 
trometro, del quale una 

coppia di quadranti è in 

comunicazione col suolo. 

Allora un filo metallico, 





AM 


su - connesso coll’ altra coppia 

a A => | di quadranti, ci permet- 
a La? terà di esplorare il po- 

toxraP tenziale nei varî punti di f. 

Fig. 336 Anzitutto portiamo 


questo filo a contatto con 
un punto A di f prossimo al polo positivo della pila: l’ago dell’e- 





lettrometro devia, indicando quivi un potenziale positivo assai 
alto. Spostando in seguito il contatto lungo il filo f, in modo 


da allontanarci dalla pila, si trova che la deviazione dell’ elet- 
trometro è sempre in uno stesso senso e decresce via via in 
modo regolare, fino a divenire nulla in un punto 0 situato a 
metà del filo f: quivi il potenziale è zero. Seguitando ancora, 
l’ago comincia a deviare 


in senso opposto, indi- 

cando un potenziale ne- Al, 
gativo, sempre più basso { = 7, 
(algebricamente) di mano i 
in mano che si avvi- 
cina a bd. 

Per studiare poi le 
differenze del potenziale 
nei varî punti, toglieremo 
la comunicazione col suo- 
lo, e congiungeremo, per 
mezzo dei fili r, s (fig.337), 
le due coppie di quadranti 
con due punti A, B dif. Si noterà una certa deviazione del- 
l’ago. Ebbene, se spostiamo i contatti da 4, B in A”, B', e 
successivamente in 4”, B”, ecc., in modo che fra essi sia 
sempre compreso un tratto di lunghezza costante del filo f, 





Fig. 337 
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si ottiene una deviazione pure costante nell’ elettrometro. 
Dunque : 


La differenza di potenziale (0 caduta di poten- 


ziale) fra due punti a distanza costante, in un con- 
duttore omogeneo e di sezione uniforme percorso da 
corrente elettrica, è la stessa dappertutto. 


347 — Resistenza elettrica. — Ora è importante ricercare 
se e come varia la differenza di potenziale fra due punti di un 
conduttore, variando l’ intensità della corrente che lo percorre. 

A tale scopo useremo ancora la disposizione del paragrafo 
precedente, prendendo per f un conduttore qualunque, e 
inserendo inoltre nel circuito un galvanometro G (fig. 338), già 
campionato ($ 339), col quale misureremo l'intensità della 
corrente. 

Usando tutti gli elementi della pila P disposti in serie, ot- 
terremo nel circuito 
una corrente elettrica 
d’una certa intensità. 
Usando invece un nu- 
mero di elementi più 
piccolo, troveremo che 
la corrente attraverso 
il circuito è meno in- 
tensa. Orbene, potremo 
allora variare l’ inten- 
sità della corrente, 
cambiando il numero 

3 Fig. 398. degli elementi della 

pila P. E intanto il 

galvanometro G ci darà ogni volta la misura dell’intensità è 

della corrente nel circuito, e l’elettrometro ci darà quella della 

differenza di potenziale va — vs fra due punti A, B del con- 
duttore ff. 

Si trova che a temperatura costante la differenza 
di potenziale vi — vs fra i punti A'e B del conduttore 
è proporzionale all’intensità della corrente. 

Ossia, il rapporto fra la differenza di potenziale 
agli estremi di un conduttore qualunque; che non com- 
prenda alcuna forza elettromotrice, e l’intensità della 
corrente che lo percorre, è costante, mantenendo co- 
stante la temperatura. : 
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Il che può rappresentarsi, indicando con 7 una costante, 
colla formula: 


po Bue ‘US 4 





i 





Questo rapporto costante r, dicesi resistenza. elettrica 
del tratto AB di conduttore, a quella determinata temperatura, 
È stato scelto un tal nome, perchè, a parità di differenza di 
Bi potenziale fra i capi di un conduttore, la corrente che percorre w 
@ il conduttore stesso risulta tanto meno intensa, quanto più a 
grande è il valore di r; come avviene per una corrente liqui- 
da, la quale pure è tanto meno intensa, quanto maggiore è la È 
resistenza che incontra nel movimento. A 

L’ inversa della resistenza elettrica di’ un conduttore si 
- chiama la sua conducibilità elettrica. 

Per unità di resistenza poi, si assume la resistenza. 
di un conduttore che, avendo i suoi estremi alla diffe- — 
renza di potenziale di 1 volta, vien percorso dalla cor- 
rente di 1 ampère. Questa et è stata chiamata ohm, 
onore del fisico che portò questo nome. el 


pù) 







Ri 348 — Leggi della resistenza elettrica. — a,) Prendiamo 
ora diversi conduttori 4B, BC, CD (fig. 339) congiunti di se- — 
i: guito l’ uno all’altro, ossia disposti în serie, e facciamoli per- 


di‘ A LI ‘8 


* 
Fig. 339 3 


4 correre da una corrente d’intensità i. Se va, Vs, Voc, VU SONO ti 
i valori del potenziale nei punti 4, B, C, D di attacco dei varî 
conduttori, si ha identicamente : 4 


, 


Wa '— Un Va = “WR Upi. = U0 VaR d 
( —___=xÙTEEe i. lee‘ +trC---:-’@ 


j () (7 % (7 


e quindi, siccome sappiamo che l’intensità è è la stessa dap- 
i pertutto, chiamando r,, rs, rz le resistenze dei tre conduttori, 
ed R quella del loro insieme, si avrà: 


I R=T, tra + rs. (a) 
Dunque: la resistenza di un complesso di condut- 


cda tori congiunti in serte è uguale alla somma delle 
; resistenze dei singoli conduttori. 
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«,) In particolare, i pezzi AB, BC, CD possono essere por- 
zioni consecutive di un medesimo filo conduttore omogeneo ed 
uniforme. Allora dal risultato precedente si ricava che la resi- 1, 
stenza di un conduttore omogeneo e di sezione unifor- co 
me è direttamente proporzionale alla sua lunghezza. pe 


b,) Ora fra due punti A, B, a potenziale vi , vs, intercaliamo RE 
insieme, come mostra la nai 340, varî conduttori di resistenze cl 
r, rs r3. Essi si dicono disposti in derivazione fra loro. 





Fig. 340 40 


Sia I l'intensità della corrente principale nei conduttori “I 

MA e BN; e chiamiamo i,, #3, î3, le intensità di corrente nei È. 
varî rami derivati, ed R la resistenza complessiva del loro .. 

| fascio. Si avrà per la formula (6): 0 


Li ti ANI I bi 
R O e aa 


4 
Va — VE ; Val= vv * Uni UE : è: 


-a-e=%j; ———_ ="; 


ri | r3 % 13 








. Ma per la 2* legge di Faraday ($ 305) si ha: 
A I= i, Fi, 4 #3; 
e quindi: 
- Va — VB Dar Aa Va — Vs Val —T Ue 


k ri Y3 T3 


da cui: — = — +-+, 


Dunque: La conducibilità di un fascio di conduttori 3 


congiunti in derivazione è uguale alla somma delle . 
conducibilità dei singoli conduttori. i h 


b,) In particolare, se sì dispongono in derivazione » con- 
duttori omogenei, di identiche dimensioni e formati della stessa 
sostanza, e se si chiama r la resistenza di uno’ di essi ed & la 

|. resistenza complessiva del fascio, si avrà: sN 
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ossia la resistenza di questo fascio è l’ n.»@ parte di quella di ‘ 


ogni singolo conduttore. 


Ora, questo fascio di fili conduttori fa lo stesso ufficio di | 


un unico filo di sezione » volte maggiore; risulta così che un 


filo di sezione » volte più grande di un altro ha una resistenza. 


n volte più piccola. 


Ossia, la resistenza di un conduttore omogeneo e 
di sezione uniforme è inversamente proporzionale alla | 


sua sezione. 


c) Ma la resistenza elettrica, oltre che dipendere dalle di- 
mensioni geometriche del conduttore, dipende notevolmente 


dalla natura di questo. Infatti, se chiudiamo successivamente’ 


per breve tempo il circuito di una pila mediante due lunghi fili 
delle stesse dimensioni (uno di rame e l’altro di ferro), un gal 


vanometro inserito nel circuito indica nel primo caso una cor-. 


rente più intensa che nel secondo. 

Si è dato quindi il nome di resistenza specifica di 
una data sostanza alla resistenza di un cilindretto di 
quella sostanza, avente un centimetro di lunghezza ed 
un. centimetro quadrato di sezione. 


Le misure dimostrano che l’ argento è il miglior conduttore. 


di tutti i metalli, ossia quello che ha la resistenza specifica più 


fee — ; ___’_ Le ——_—-. 
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Fig. 341 


piccola; poi viene il rame, che è il materiale ordinariamente 
usato per tutte le condutture elettriche; in seguito, a' notevole 
distanza, gli altri metalli, sempre più resistenti. | , 
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Nella figura 341 sono paragonate, mediante segmenti di varia 
lunghezza, le resistenze specifiche dei metalli più comuni. 

Possiamo riassumere le leggi or ora trovate sulla resistenza 
elettrica, colla formula: 


i (7) 


dove r è la resistenza del conduttore cilindrico che si considera, 

. k è la resistenza specifica del materiale di cui è formato, | la 
sua lunghezza, ed s l’area della sua sezione trasversale. 

Si noti però che £ — e quindi anche r — è costante sol- 

tanto quando si mantiene fissa la temperatura. Se questa cresce, 

la resistenza — per i conduttori metallici — cresce pure, in 


modo sensibile. 


r‘=>25E 
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349 — Resistenza interna della pila. — Quanto‘ abbiamo 
esposto fin qui può riferirsi anche alla resistenza presentata 
dagli elettroliti. 

Così, ad es., la resistenza complessiva di un voltametro 
sarà la somma di quella (assai piccola) degli elettrodi e di 
quella della colonna di liquido conduttore fra essi interposta: 
quindi più piccoli e più distanti saranno gli elettrodi, più 
grande sarà la resistenza. 

Anche una pila, nello stesso modo, ha una resistenza che 
dipende dall’ estensione dei poli, dalla loro distanza, e dalla 
natura e dalla concentrazione delle soluzioni: tale resistenza 
vien chiamata resistenza interna della pila. 

Perchè dunque si possano ottenere correnti intense, con- 
‘| viene, nel costruire una pila, dare ai poli la superficie più 
grande che è possibile; e perciò si formano sovente con lamine 
avvolte a cilindro. Con questo però — va ben ricordato — si 
diminuisce bensì la resistenza interna, ma non si aumenta la 
forza elettromotrice della pila, perchè questa dipende soltanto 
($ 262) dalle soluzioni e dalla natura degli elettrodi. 

La resistenza interna è notevole nelle pile che posseggono 
il vaso poroso. 


350 — Reostati. — Siccome, per quanto abbiam visto poco 
fa, l’ intensità della corrente data da una pila varia col mutare 
della resistenza del circuito, si è cercato di costruire degli ap- 
parecchi che servano a cambiare a piacere detta resistenza. Ad 
essi si è dato il nome di reostati. 4 
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Sono ordinariamente formati da un filo conduttore di no- 
tevole resistenza specifica, molto lungo, ed avvolto in parecchie 
spirali congiunti in serie. Facendo 
attraversare dalla corrente o 1 
spirale, o 2, o 3, ece., ossia fa- 
cendo entrare la corrente da 4 
(fig. 342) e facendola uscire o da 
B,o da C, o da D, ecc., l’in- 
tensità di corrente decresce a gra- - 
do a grado in tutto il circuito. 

Per gli usi scientifici — quan- 
do si ha da fare con correnti 
molto deboli — si adoprano reo- 
stati speciali, le cui spirali, di 
resistenza ben nota, son racchiuse 
nell’interno di una cassetta. Perciò 
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A ; F questi reostati si chiamano cas- 
Fig. 342 sette di resistenza (fig. 343). 
351 — Voltmetri. — Dalla stessa definizione di resistenza 


si ricava un metodo 
comodo per la mi- 
sura della differenza 
di potenziale tra due 
punti A, B (fig. 344) 
di un conduttore per- 
corso da corrente. 
Congiungiamo difatti 
A e B con un filo r 
(fig. 345) di grandis- 
sima resistenza. 

In tal caso la corrente che circola per r è debolissima, | 


i 
A B A\ B 
Fig. 844 - 





Fig. 343 





e quindi la corrente che 

passa per il tratto A B del 

circuito non avrà mutato di 

valore sensibilmente. 
Perciò non sarà sensi- Fig. 345 

bilmente cambiata neppure la differenza di potenziale fra A e B. 











Ora, misuriamo con un sensibile galvanometro G l’intensità 


i della corrente che circola in r. Se R è la resistenza comples- 
siva del filo e del galvanometro, e se v. e vs sono i valori 
del potenziale in A e B, avremo per formula (6) del $ 347: 


Va — ve= Ri. 


Quindi, se R è conosciuto, si otterrà immediatamente la 


differenza va — vs. In pratica, invece del filo e del galvano-. 
metro insieme, si può usare semplicemente un galvanome- 





tro di resistenza grandise 
sima. 

A un apparecchio, il 
quale serva in tal modo a 
misurare le differenze di po- 
tenziale, si dà il nome di 
voltmetro (fig. 346). 

Negli usi industriali la 
misura dei potenziali si fa 
appunto, ordinariamente, coi 
voltmetri. 


352 — Legge di Ohm. — 
Però il valore che assume 
l’intensità della corrente for- 


nita da una pila dipende — oltre che dalla resistenza dei fili 
conduttori — anche dalla resistenza interna e dalla forza elet- 
: tromotrice della pila stessa. Cerchiamo qual’ è la relazione che 


lega fra loro queste grandezze. 








Fig. 348 


a) Anzitutto prendiamo una pila P, ad es. di Daniell 


(fio. 347), e chiudiamone il circuito per pochi istanti, mediante 


pl 
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un lungo filo A Be un galvanometro. G. Se quest’ ultimo è 
tarato, dalla deviazione dell’ ago si desume subito l’ intensità 
della corrente. 

Inseriamo quindi, nello stesso circuito, altri due pezzi di 
filo conduttore: uno, BC (fig. 348), identico ad AB, e l’altro 
CD, di resistenza uguale a quella del galvanometro. E contem- 
poraneamente riduciamo a metà ognuno dei due liquidi della 
pila, in guisa che la resistenza di questa diventi doppia. In tal 
modo abbiamo raddoppiato la resistenza complessiva del cir- 
cuito. Orbene, si trova che la intensità di corrente è ridotta a 
metà di quella di prima. 

Se triplicassimo la resistenza complessiva di tutto il cir- 


cuito, l'intensità di corrente diventerebbe g; e così di seguito. 


Dunque risulta che 7 intensità della corrente è in- 
versamente proporzionale alla resistenza totale del 
circuito. 

b) Ora, lasciando il circuito esterno come adesso si trova, 
riportiamo i liquidi al primitivo li- 
via 


Pad d vello: ed aggiungiamo poi — in se- 
HA 1 BRRIO rie con P — un altro elemento P' 
AN ) (fig. 349) identico a P, 

In queste condizioni il circuito 
contiene una forza elettromotrice 
doppia ($ 262); e la sua resistenza 
totale è uguale a quella che si aveva 
nel caso della figura 348. Ora, il 
galvanometro ci mostra che l’inten- 

Fig. 349 sità di corrente risulta doppia di 
quella che si aveva allora. 

Analogamente, se si disponesse di una forza elettromotrice 
n volte maggiore, si avrebbe — a parità di resistenza totale 
del circuito — una corrente x volte più intensa. 

E perciò concluderemo .che 7 intensità della corrente 
data da una pila è direttamente proporzionale alla 
forza elettromotrice della pila stessa. 





Riunendo i risultati ottenuti, possiamo enunciare la se- 
guente legge, dovuta al fisico Ohm : l'intensità di una cor- 
rente elettrica è proporzionale direttamente alla forza 
elettromotrice, ed inversamente alla resistenza totale 
del circuito. 
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Se indichiamo con # l’intensità della corrente, con e la 
f. e. m., con pg la resistenza interna della pila, e con r “quella 
della o rimanente di circuito, si avrà: 


e 
r+ o” 
dove % è un coefficiente costante. Però le unità elettriche am - 
père, volta, ohm sono state scelte e collegate in tal modo 
fra loro, che alla costante % risulti il valore 1. Dunque la legge 
di Ohm viene espressa dalla formula : 


(o 


e 
Fo (8) 


Essa ci permette di calcolare il valore di una qualunque 
delle quantità che vi figurano, quando sian note le altre. 





è = 


Effetti termici della corrente. 


398 — La corrente elettrica che percorre un circuito pro- 
duce — come accennammo 
— anche dei fenomeni ter- 
mici, sviluppando nei con- 
duttori che essa attraversa 
una quantità più o meno 
grande di calore. 

Se, infatti, teniamo chiu- 
sO per un certo tempo il 
circuito di una pila — spe- 
cialmente se formata di pa- 
recchi grossi elementi riu- 
niti in quantità — si trova 
che il filo metallico attra- 
versato dalla corrente, si è 
sensibilmente riscaldato. 

È utile ricercare come 
varî, a seconda delle con- 
dizioni elettriche del circuito, 
la quantità di calore svilup- 
pato dalla corrente. 

Ci servirà bene a tale scopo l’ apparecchio della figura 350. 
È costituito da due tubi manometrici ad U, ripieni a metà di 





Fig. 350 
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un liquido colorato, e terminanti ad ogni estremità con un ri- 
gonfiamento chiuso da un rubinetto. Mediante due tubi di 
gomma, si mettono il primo e l’ultimo ramo dei manometri in 
comunicazione rispettivamente colle canne di vetro M ed N, 
in cui sono rinchiuse due spirali di filo metallico di notevole 


resistenza elettrica. I rubinetti a e d son chiusi; invece c e 


d si tengono aperti. 


354 — Lo sviluppo di calore in un conduttore è proporzio- 


nale alla sua resistenza elettrica. — Facciame anzitutto variare 


la resistenza del conduttore percorso dalla corrente. Per ciò 
prenderemo la spirale M di resistenza doppia dell’altra, for- 
mandola, per es., con un filo identico ma di lunghezza doppia. 
Disposte in serie le spirali, facciamole attraversare dalla cor- 
rente elettrica per alcuni istanti. Si vedrà che in ognuno dei 
manometri il liquido subisce un dislivello: ma nel manometro 
A congiunto con M, tale dislivello risulta doppio che nel 
manometro B. 

Se la resistenza della spirale contenuta in M fosse stata 
tripla di quella della spirale di N, si sarebbe osservato nel 
primo manometro un dislivello triplo che nel secondo. È così 
di seguito. 

Se ne conclude che /o sviluppo di calore è proporzio- 
nale alla resistenza elettrica del conduttore. 


355 — Lo sviluppo di calore in un conduttore è proporzio- 
nale al quadrato dell'intensità della corrente. — Per trovare 
adesso come la quantità di calore che 
si svolge dipenda dall’ intensità della 
corrente, prepariamo tre spirali iden- 
tiche, M, N, P (fig. 351) contenute in 
canne di vetro come quelle di poco fa. 
Disponiamole in due rami derivati, in 
modo che uno di essi, SNT, verrà 
ad avere resistenza metà dell’ altro, 
SMPT. Stabiliamo per un certo tempo 
fra S e T una differenza di potenziale, . 

Fig. 351 di guisa che i due rami saranno at- 

traversati da una corrente. Per la de- 

finizione da noi data ($ 347) di resistenza elettrica, nel ramo 

SMPT, ch'è di resistenza doppia, si avrà una intensità di 
corrente metà che nell’ altro ramo. 








gun È 


sv 


ge n 








e: 


— 299 — 


Orbene, questa volta il manometro A ch’ è congiunto con 
M subisce un dislivello quattro volte più piccolo di quello che 
subisce il manometro B congiunto con N. 

Se poi, aggiungendo nel ramo SMPT una nuova spirale 
identica alle altre, facessimo in modo che la spirale M fosse 
percorsa da una correntè tre volte meno intensa di quella che 
circola per N, allora si troverebbe che il dislivello nel mano- 
metro A sarebbe 9 volte minore che in B. Questo dimostra che 
lo sviluppo di calore in un conduttore è proporzionale 
al quadrato dell’ intensità della corrente. 


356 — Legge di Joule. — Alle conclusioni precedenti si 
può aggiungere l’ altra — evidente di per sè — che la quan- 
tità di calore sviluppata in un conduttore è proporzio- 
zionale al tempo per cui è durato il passaggio della 
corrente elettrica. 

E allora tutti i risultati ottenuti si possono raggruppare 
nella seguente legge enunciata da Joule, e detta perciò legge 
di Joule: 

La quantità di calore svolta in un conduttore in 
un intervallo di tempo è proporzionale a questo tempo, 
alla resistenza del conduttore, ed al quadrato dell’ in- 
tensità della corrente. 

Indicando dunque con @ la quantità di calore svolta nel 
tempo £ in un conduttore di resistenza r da una corrente elet- 
trica d’ intensità i, si ha la formula 


Q=k. i? r. t, (9) 
dove il coefficiente X dipende dalle unità di misura che si 
scelgono. 

Ora, alla quantità di calore @ corrisponde una determinata 
quantità di energia, che chiamiamo W; e se E indica l’ equi- 
valente meccanico del calore ($ 99) si ha la relazione 

W.= 60 

Quindi 
W =<Hb@ a: 

Se ora diamo a & un conveniente valore, in modo che sia 
Ek = 1, si avrà 

‘+ W=i?rt; (10) 


ed allora — esprimendo é, r, t rispettivamente in ampère, 














Ti 


ohm, secondi — Vl energia W verrà ad essere espressa in una 
unità chiamata joule, che è uguale a 107 ewg (Vol. I, $ 135). 
Una piccola caloria equivale a 4,2 joule. 


Applicazioni degli effetti termici della corrente. 


357 — Lampade elettriche ad incandescenza. — Il calore 
svolto nei conduttori dal passaggio della corrente ha ricevuto 

: una importante applicazione nella luce elettrica. 
i Secondo la legge di Joule, il calore che si manifesta in un 
| filo percorso dalla corrente è proporzionale alla resistenza elet- 


trica di questo. Se usiamo quindi un filo molto sottile, il calore 
che vi si svolge può esser tale da arroventarlo e anche da fon- 
derlo; ed evidentemente una corrente di opportuna intensità 
può mantenere il filo allo stato di incandescenza, somministran- 
dogli continuamente il calore che esso via via emette tutto 
attorno per irraggiamento. 

Il filo OI può servire come sorgente luminosa. Conviene 
però fare in modo che la sostanza costituente il filo non si 
combini — a quell’ alta temperatura — coll’ ossigeno atmosfe- 
rico: e a questo si può provvedere tenendo il filo in una am- 
polla di vetro da cui si estrae l’ aria. 

In tal modo si ottiene una lam- 
pada elettrica. Infatti essa — come. 
è ormai a tutti noto — è costituita da 
un globetto di vetro (fig. 352) conte- 
nente un sottile filamento di carbone 
— ordinariamente ricurvo —i cui capi 
sono uniti a due fili di platino saldati 
nel vetro e destinati a condurre la cor- 
rente. Nell’ interno è stato praticato un 
vuoto molto spinto. Ad un’ estremità 
poi del palloncino è stata applicata una 
ghiera d’ ottone, formata di due parti, 
isolate fra loro, e comunicanti rispetti 
vamente coi due fili di platino: una di 
queste parti è foggiata a vite, e per- 
mette di avvitare la lampada in un 
apposito portalampade, al quale ar- 

. rivano i fili adduttori della corrente. 

Le lampade elettriche ad incandescenza emettono una luce 

gradevole per parecchie centinaia di ore. Però a poco a poco il 





Fig. 352 
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vetro internamente si annerisce per la deposizione di carbone 





ag FAMMI gv 


Fig. 353 





che volatilizza dal filamento, e questo 
alla fine si rompe. 

Recentemente sono entrate nel- 
l’uso anche lampade ad incande- 
scenza con filamento metallico, molto 
superiori, per il loro rendimento lu- 
minoso, a quelle con filamento di 
carbone. Il loro filo è costituito, a 
seconda dei casi, di osmio, o tan- 
talio, o tungsteno: avendo però una 
resistenza specifica non molto grande, 
deve esser di notevole lunghezza, e 
quindi viene ripiegato più volte in 
varie foggie (fig. 353). 

La fragilità tuttavia di questi 
filamenti ed il prezzo più elevato di 
queste lampade hanno finora impe- 


dito la loro completa sostituzione alle lampade a filamento di 


carbone. 


358 — Lampade ad arco. — Un rendimento ancora migliore 
in luce si può ottenere colle lampade ad arco. 


L’ arco elettrico o arco voltaico, sco- 
perto dal Davy nel 18836, si ottiene facilmente 
accostando fino al contatto, e poi subito al- 
lontanando alquanto, due cilindri di carbone di 
‘ storta che si mantengano ad una differenza di 
potenziale di una cinquantina di volta. La scin- 
tilla che si forma tra i carboni all’ istante del 
loro distacco, provoca, per l’ alta sua tempera- 
tura, la vaporizzazione del carbone; i vapori 
formatisi nel breve intervallo d’ aria man- 
tengono ancora il passaggio della corrente, e 
così, col calore intenso che questa sviluppa, la 
vaporizzazione continua. Si ha'‘in tal modo una 
fiamma che congiunge i due carboni (fig. 354), e 
questi, mantenuti incandescenti, emettono una 
luce vivissima. 

Ma i cilindri di carbone si consumano, e 
l'arco così diviene via via più lungo: quando 
esso ha raggiunto una certa lunghezza, per 
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l’ accresciuta resistenza s’ interrompe, ossia si spegne, e 
riaccenderlo bisogna ricominciare, come prima, dal porre i e 
boni a contatto. Nelle /ampade ad arco 
per ottenere l’ accensione, e per mantene 
due carboni ad opportuna distanza nonostante 
che gradualmente si consumino, si hanno op 
portuni congegni detti regolatori. 

Dopo un certo tempo che un arco sta al 
ceso, i suoi carboni assumono aspetti noteyv 
mente diversi: quello positivo — come mos 
la figura 355 — risulta incavato a cratere, e s 
riscalda e si consuma più di quello negativo, il 
quale diventa invece appuntito. Per tale ragione@ 
conviene, nelle lampade ad arco, tenere i carboni® 
verticalmente, con quello positivo — che si fall 
più grosso — al di sopra, affinchè il suo eratere 
incandescente proietti la luce verso il basso. 

Le lampade ad arco, essendo sorgenti dii 
luce molto intensa, ma assai incostante, sonò 
generalmente usate per l’illuminazione stradale 
e per ambienti molto vasti. 





359 — Altre applicazioni. — Il calore svolto dalle correnti 
elettriche è stato pure utilizzato pel riscaldamento degli 
ambienti e per svariati usi domestici. Si adoperano a questo 
scopo delle spirali di fili molto resistenti, avvolte su sostegni. 
isolanti e incombustibili. Si costruiscono così delle stufe elet= 
triche, dei fornelli da cucina, dei ferri da stirare; ma questi 
apparecchi sono poco diffusi, a causa del costo tuttora elevato. 
dell’ energia elettrica. "9 

Un’ altra applicazione della legge di Joule — modesta, ma 
di grande utilità — è quella che se ne fa nelle valvole fusi 
bili. Sono esse laminette, oppure fili, di piombo o di altro 
metallo facilmente fusibile, che si intercalano nel circuito degli 
impianti di illuminazione elettrica, e più in generale negli im-. 
pianti industriali di utilizzazione dell’energia elettrica. Se n 
corrente che le attraversa si fa ad un tratto — per una ca- ) 
gione qualsiasi — troppo intensa, il calore che si sviluppi in 
queste valvole è sufficiente a fonderle; e in tal modo s° inter-. 
rompe bruscamente il circuito, evitando i danni che la corrente, 
per la sua eccessiva intensità, recherebbe agli apparecchi che: 
attraversa. - 
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Infine accenneremo fugacemente anche al forno elettrico, 
quale si raggiunge una elevatissima temperatura (fin verso 
i 4000 gradi), utilizzando 
il calore svolto nell’ arco 
voltaico. 

L’ arco si fa avve- 

nire fra due carboni CC 
(fig. 356), nell’ interno di 
un crogiuolo di grafite o 
di un blocco B di terra 
refrattaria, dove si met- 
tono le sostanze da sot- 
toporre a quella potente 
azione calorifica. 
Nel forno elettrico quasi tutti i corpi si fondono: di più, 
> sostanze composte, allo stato di fusione, attraversate così 
dalla corrente, subiscono l’ elettrolisi, come se fossero in so- 
uzione. In tal modo si son realizzati importanti processi, coi 
quali è stato possibile, ad es., ottenere a buon prezzo l’ allu- 
ninio, fabbricare il carburo di calcio, il carborundum, fissare 
l'azoto atmosferico nella produzione di concimi artificiali per 
iso agricolo, dare insomma origine e vita a tante nuove e 
preziose industrie di cui va altera la moderna elettrochimica. 


Fenomeno Peltier. 

vi 360 — Un altro effetto termico dovuto alla corrente, è il 
osì detto fenomeno Peltier, che può considerarsi come il 
&\:iproco del fenomeno da noi già studiato nella Termoelet- 
icità ($ 294). 
Abbiamo veduto allora che scaldando una delle giunture di 
na catena chiusa formata con metalli diversi, si genera una 
e. m. che dà luogo ad una corrente. Orbene, se reciprocamente 
lacciamo passare una corrente per cotesta catena, le giunture 
i scaldano o si raffreddano, a seconda del senso della corrente. 
Più precisamente, in una data giuntura si ottiene un riscalda- 
ento se la corrente ha il senso opposto a quello della cor- 
rente termoelettrica che si produrrebbe scaldando la giuntura 
tessa ; si ha un raffreddamento nel caso contrario. 

Le correnti termoelettriche che così si originano dal feno- 
eno Peltier sono dunque contrarie alla corrente originaria. 
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Energia elettrica. 





361 — Varie espressioni dell’ energia elettrica. — Il calore. 
che una corrente elettrica svolge lungo il suo percorso, deve | 
— in base al principio di conservazione dell’ energia — risultare 
«II dalla trasformazione di una energia posseduta dalla corrente 

| medesima: si dà ad essa il nome di energia elettrica. 


| SI L'energia elettrica è dunque espressa dalla formula (10) 
d del $ 356: “Ss 


? ì W —. ri. 


À Si può dare a questa formula anche un aspetto più sem- 4 
plice. Infatti, si chiami v la differenza di potenziale fra i 
capi A e B del conduttore considerato — differenza che al © 
$ 347 è stata indicata con vi — vs. — Allora, per la formula (6) 
dello stesso paragrafo, si avrà: 


=== 


Ni ir; «SR 


e se quindi sostituiamo v al prodotto îr nella (10), si ottiene DO 


= —S=s 


de ai 


W= vit. \\ Aa 
| Ora, si chiama potenza di una corrente elettrica ino 
un. dato conduttore, l'energia di cui essa può disporre 
nell'unità di tempo. Quindi la formula (11) fornisce una re- 
gola facile per calcolare la potenza di una corrente d’ intensità 
î, che percorre un conduttore i cui estremi hanno una diffe- 
renza di potenziale v: basta moltiplicare 1’ intensità per | la | 
differenza di potenziale. di 
L'unità di potenza — detta watt — è quella che coli 
risponde all’ energia di 1 joule per secondo. Nell’ il 
1 dustria si usa il kilowatt, ch’ è 1000 volte maggiore. | i 

4 Perciò, se esprimiamo l’intensità i in ampère, e la diffi 
renza di potenziale v in volta, il prodotto v i dà la misura della 
potenza espressa in watt, perchè esso rappresenta appunto il 
fe numero di joule spesi dalla corrente in un secondo. . 
Dall’ espressione dell’ energia elettrica possiamo dedurrd 
una conseguenza importante, servendoci della. formula (5) deli 
$ 339. Conformemente ad essa sostituiamo al prodotto it, nella (11),} 
la quantità q di elettricità passata nel tempo #; si ottiene allora: 


Mi 
— 


parete | 
D 


cali 7 e 


PES i 


sircà 


W'= 09, od anche: = (12) 
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| Questa formula si può interpretare dicendo che la diffe- 

| renza di potenziale fra due punti di un conduttore 
percorso da corrente è numericamente misurata dal 
lavoro necessario per portare lungo il conduttore V u- 
| nità di carica elettrica dall’ un punto all’ altro. 


Campo elettrico. 


s trarremo pel lavoro che è neeessario al trasporto dell’ unità di 

u{ carica da una posizione qualunque ad un’ altra dello spazio, 
in contrasto colle forze di attrazione o di repulsione che tal 
‘ carica risente dai corpi elettrizzati circostanti. 

Intanto a queste forze scambievoli di attrazione o di repul- 
sione daremo il nome di azioni elettriche. E chiameremo poi 
campo elettrico una regione dello spazio nella quale 

| stano sensibili delle azioni elettriche. 
— Invero, sebbene teoricamente un corpo elettrizzato dovrebbe 
far risentire la sua azione — per quanto debole — fino a di- 
stanze infinitamente grandi, pure il campo elettrico da esso 
prodotto sarà in pratica limitato sensibilmente ad una certa 

‘regione circostante al corpo. 

Ora, in un punto qualunque di un campo elettrico, origi- 
nato da uno o più corpi elet- 
trizzati, immaginiamo portato 


i ue un corpuscolo carico coll’ u- 


Ri 362 — Forza elettrica. — Analoga conclusione noi adesso 


Pi 


nità di elettricità positiva: la 

i “ao forza di attrazione o di repul- 
La sione cui esso è sottoposto per 

} parte dei corpi elettrizzati che 


ee> >» danno origine al campo, dicesi 


. forza elettrica in quel punto 


e > del campo o intensità del 


«A N; campo in -quel punto. Tale 
eu’ forza è naturalmente caratte- 
Fig. 357 rizzata dalla sua intensità e 

I dalla sua direzione. 
Analogamente poi a quanto è stato spiegato pel campo 
| magnetico ($ 321), anche in un campo elettrico possono consi- 
«derarsi le linee di forza (fig. 357): la tangente a una di queste 


è > 
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linee in un punto qualunque — come vedemmo nel magnetismo 
— ha la direzione che ha l’ intensità 
del campo in quel punto. 

Una linea di forza è dunque 
la linea che seqguirebbe un corpu- 
scolo carico dell’ unità di elettri- 
cità positiva, perfettamente libero 
di muoversi e senza inerzia. 

Le linee di forza nel campo pro- 
dotto da una unica sfera elettrizzata 
sono rette che irraggiano in tutte le 

Fig. 358 direzioni (fig. 358). 


363 — Il lavoro necessario al trasporto di una carica è 
indipendente dalla strada che si segue. — Esploriamo adesso 
un campo elettrico nei varî suoi punti, portando in essì un 
corpuscolo carico di una quantità di elettricità g. 

Supporremo che tale carica gq sia così piccola, da non di- 


sturbare in maniera sensibile la distribuzione dell’ elettricità. 
sul conduttore, e da non variare sensibilmente la capacità di. 


questo, qualunque sia la posizione relativa dei due corpi. 
Orbene, si dimostra che il lavoro necessario a trasportare 


la carica g da un punto ad un altro del campo non dipende: 


dalla strada seguita, nè dal metodo adoperato. 

Infatti, proviamo invece a supporre che il lavoro compiuto 
quando la carica q percorre il cammino PAQ (fig. 369) sia, 
ad es., maggiore di quando percorre il 
cammino PBQ. Allora, poichè il lavoro Q 
speso dalle forze elettriche quand’ essa 
va da Pa @ lungo il cammino PB®@ è 70 
uguale al lavoro che-noi dobbiamo com- 


piere per portare la carica stessa da @ a /A 

P lungo QBP, si vede che - facendo / 

percorrere alla carica la curva chiusa V; b 
PAQBP — il lavoro che rieaviamo, a —_P/ È 
spese delle forze elettriche, quand’ essa “rc 
percorre il primo tratto PA0 sarebbe Fig. 359 


nella nostra ipotesi maggiore del lavoro 
speso da noi nel riportarla indietroîda Q a P lungo QBP. 
Così, dunque, quella quantità di elettricità sarebbe riportata al 
punto di partenza ed avremmo guadagnato lavoro. 

L’ ipotesi invece che lungo P 4490 occorra un lavoro minore, 
condurrebbe a trovare una perdita di lavoro. 
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E conseguenze analoghe si hanno dal supporre che il lavoro 
occorrente al trasporto da P a @ per un dato cammino sia di- 
verso secondo la maniera con cui si eseguisce il trasporto. 

Siccome un guadagno o una perdita di lavoro contraddicono 
al principio di conservazione dell’ energia, dobbiamo conclu- 
dere, dunque, che él lavoro fatto spostando una carica 
elettrica da un punto ad un. altro non dipende dalla 
strada seguita, nè dalla maniera come sì esequisce lo 
spostamento. 


364 Estensione del concetto di potenziale. — Prendiamo 
ora a i TRI in un campo elettrico, due conduttori elet- 
trizzati; e sia v la loro differenza di potenziale. 

Se congiungiamo i due conduttori con un filo metallico, 
spontaneamente si forma una corrente che trasporta elettricità 
positiva dal conduttore a potenziale più alto verso quello a 
potenziale più basso. Ed abbiamo ‘concluso ($ 361) che la dif- 
ferenza di potenziale v tra i due conduttori è misurata numeri- 
camente dal lavoro compiuto dalla corrente nel trasportare 
l’unità di carica dall'uno all’ altro. 

Adesso però —— per quanto si è detto al precedente para- 
grafo — possiamo aggiungere che si richiede il medesimo lavoro 
anche se questo trasporto avviene in qualsiasi altro modo e per 
un cammino qualunque: e quindi la differenza di potenziale 
tra i due conduttori è misurata dal lavoro ch’è necessario 
in ogni caso per trasportare la carica unitaria da un punto 
dell’ uno ad un punto dell’ altro. 

Per analogia, apparisce naturale estendere ai punti di un 
campo elettrico il coneetto di potenziale, che al $ 259 abbiamo 
definito soltanto pei conduttori elettrizzati. 

In generale dunque diremo che la differenza di potenziale 
tra due punti di un campo elettrico è misurata dal la- 
voro che si deve compiere per portare l’unità di elettri- 
cità positiva dall’ uno all’ altro. 

Per lo spostamento di una carica q si richiederà un lavoro 
W che è q volte maggiore. 

Varrà quindi, anche pei punti di un campo, la formula 


W=2000 


che al $ 361 abbiamo trovato come espressione dell’ energia 
posseduta da una corrente elettrica. Colla nuova definizione ab- 
biamo notevolmente esteso la sua validità e la sua importanza. 
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induzione elettromagnetica. 


365 — Flusso di forza concatenato con un circuito. — Ora 
passiamo a studiare nuovi fatti, importantissimi, che ci dimo- 
strano sempre più l’ intimo nesso fra i fenomeni elettrici e 


quelli magnetici, 


Abbiamo a suo tempo definito ($ 324) il flusso di forza 
attraverso ad una data superficie posta in campo magnetico, 
come il numero di linee di forza che passano per quella su- 


perficie. 


Adesso consideriamo invece, nel campo magnetico, un filo 
conduttore formante un circuito chiuso, ed una superficie qua- 
lunque tesa nel suo interno e limitata tutto attorno da quel 


conduttore. 


Allora al flusso di forza che attraversa tale superficie daremo 
il nome di flusso di forza concatenato col circuito. 
E ciò, facendo astrazione dalle cause che generano il campo 


magnetico, 


366 — Coefficienti d’induzione. — Merita però considerazio- 
ne speciale il caso in cui il campo magnetico sia creato da una 
corrente elettrica. Noi sappiamo già ($ 334) che l’ intensità di 


SD s 
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Fig. 360 


siffatto campo è in ogni pun- 
to proporzionale all’ inten- ‘ 
sità della corrente. Se dun- 
que questa diventa 2, 3, ... # 
volte più grande, il campo 
magnetico in ogni punto di- 
venta, pure 2,.3,... x volte 
più intenso, e così anche il 
flusso di forza che attraver- 
sa una data superficie del 
campo. 


Sia, ad es., A (fig. 360) un circuito percorso dalla corrente 
elettrica prodotta dalla pila P, e sia B un altro circuito me- 
tallico chiuso. Chiamando allora i 1’ intensità della corrente in 
A, e ® il flusso di forza magnetica concatenato col circuito B, 


si avrà: 


Pià, (13) 








dove .M indica un opportuno coefficiente di proporzionalità. 
Questo coefficiente ha ricevuto il nome di coefficiente d’în- 
duzione mutua dei circuiti A e B. Esso dipende dalla forma, 
dalle dimensioni e dalla mutua posizione di A e di B; e l’espe- 
rienza c’ insegna che facendo percorrere alla corrente d’ inten- 
sità i il circuito B invece che A, il flusso di forza concatenato 
ora con A viene ad avere il medesimo valore ®, ossia è pro- 
porzionale ad è col medesimo coefficiente M di propor- 
zionalità. 

Si può dunque definire il coefficiente d’ induzione mutua 
di due circuiti come il flusso di forza concatenato con 
uno.di essì quando l’altro è percorso dalla corrente 
d' intensità unitaria. 

Ma quando la corrente percorre A, le linee di forza del 
campo magnetico prodotto attraversano tutte anche il circuito 
A stesso. E quindi, chiamando @’ il flusso di forza concatenato 
con 4, si avrà pure analogamente: 


& = L.i, (14) 


dove con L si è indicato un altro coefficiente di proporzionalità 
al quale si è dato il nome di coefficiente di autoindu- 
zione del circuito A. Così, ad ogni circuito compete un suo 
proprio coefficiente di autoinduzione, determinato solo dalla sua 
configurazione geometrica. E si può definirlo come il flusso 
di forza concatenato col circuito, quando questo è per- 

corso dalla corrente d' intensità unitaria. 
Se il filo costituente il circuito è avvolto a forma di sole- 
noide (fig. 361), allora il flusso concatenato con questo circuito 
deve essere proporzionale 


STSSITIITTTTI I alla superficie totale che esso 

| racchiuderebbe svolgendo le 
| spire, e quindi per tal ra- 

gione deve essere propor- 


zionale al numero delle spire 

ed all’ area racchiusa da 

Fig. 361 ognuna di esse. D'altronde, 

se le spire sono ben serrate 

fra loro, il flusso prodotto da ciascuna spira attraversa tutte le 

altre; e quindi il flusso totale avrà un valore uguale a quello 

del flusso che attraverserebbe la superficie totale delle spire, 
moltiplicato pel numero delle spire stesse. 


nn 


elet. 
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Dunque il flusso totale concatenato con un tal circuito 
risulta proporzionale all’ area di ognuna delle spire ed al qua- 
drato del loro numero. È per conseguenza anche il coeffi- 
ciente di autoinduzione del solenoide risulta propor- 
zionale al quadrato del numero delle spire ed alla. 
loro sezione. 

Se poi introduciamo nel selenoide o rocchetto un nucleo 
di ferro, allora — a causa della grande permeabilità di questo 
— le linee di forza nell’ interno diventano molto più fitte. Così 
il coefficiente d’ autoinduzione viene enormemente accresciuto. 


367 — Fenomeni di induzione elettromagnetica. — Facciamo 
ora in modo da aumentare ad un tratto il flusso di forza con- 
catenato con un dato circuito chiuso B (fig. 362) che non con- 
tiene alcuna forza elettromotrice. 





Questo risultato si può ottenere in più modi: o avvicinando 
a B un altro circuito chiuso A, percorso dalla corrente di una, 
pila P, oppure tenendo fissi ambedue i circuiti e stabilendo ad 
un tratto la corrente in A col chiuderne il circuito, o infine 
semplicemente aumentando l’ intensità di questa corrente. 

Se un galvanometro, G, è incluso in 5, vediamo tosto una 
leggiera deviazione dell’ago, che ci rivela il passaggio in 8 
di una subitanea corrente: essa dura soltanto per il tempo in 
cui il flusso concatenato con 8 cresce, ed è di senso contrario 
alla corrente che circola in A. 
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Appena il flusso concatenato con B ha raggiunto il valore 
definitivo, anche se molto grande, la corrente in B cessa. 

Questo fenomeno si chiama induzione elettromagne- 
tica, e fu scoperto da Faraday; il circuito A si dice indu- 
cente o primario, il circuito B indotto o secondario, 
e le correnti che in questo si originano son chiamate correnti 
indotte. 

Ora facciamo invece diminuire ad un tratto il flusso con- 
catenato con B: o allontanando i due circuiti, o interrompendo 
la corrente in A, od anche soltanto rendendola più debole. 

Noteremo nel galvanometro G una nuova deviazione, di 
senso inverso alla precedente. Dunque una diminuzione del 
flusso concatenato col circuito B ha prodotto in questo — e sol- 
tanto pel tempo in cui è durata questa diminuzione — una 
corrente indotta, dello stesso senso della corrente inducente. 

Effetti molto più marcati si ottengono avvicinando molto i 
due circuiti e disponendo un lungo tratto del circuito indotto 
parallelamente ad un altro tratto del circuito inducente. 

Ciò si ottiene con comodità, avvolgendo l’uno e l’altro 
filo su due rocchetti S, 5", (fig. 363); uno di essi, S, congiunto 
alla pila P, può esser contenuto entro l’altro, $', che è colle- 





Fig. 363 


gato ad un galvanometro G. Quando S s' introduce in S”, o se 
ne estrae, il galvanometro devia. 

Infine, lo stesso fenomeno di induzione può anche prodursi 
sostituendo al rocchetto S percorso dalla corrente una calamita 
di arciaio: anche in tal modo, infatti, si varia il flusso di forza 


con:atenato col circuito di S'. 
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E per conseguenza si otterrà un’ azione complessiva ancor 
più intensa, se introduciamo in $', oltre al rocchetto S attra- 
versato dalla corrente, anche un magnete che gli serva di nucleo. 
Basterà anzi adoperare un semplice cilindro di ferro dolce, 
perchè esso assume ($ 342) proprietà di calamita appunto per 
essere avvolto dal rocchetto S. 


368 — Legge di Lenz. Se si tien conto delle azioni 
elettrodinamiche ($ 345), i fenomeni di induzione elettroma- 
gnetica possono essere espressi, qualitativamente, dalla legge- 
di Lenz, che si enuncia nel modo seguente: 

Ogni volta che si fa muovere un circuito per- 
corso dalla corrente, in vicinanza di un altro circuito 
chiuso, si desta in quest ultimo una corrente di 
senso tale, da opporsi al movimento che l’ ha pro- 
dotta. 

Difatti, avvicinando una corrente ad un circuito chiuso, 
sì desta in esso una corrente contraria all’inducente: e tali 
due correnti tendono ad allontanarsi ($ 345). E allonta- 
nando invece una corrente da un circuito chiuso, si desta in 
questo una corrente dello stesso senso dell’ inducente, alla quale 
esso tende ad avvicinarsi. 

869 — Estracorrenti. — La legge secondo cui una varia- 
zione del flusso concatenato con un circuito, origina in questo 
una corrente d’induzione è una legge generale. Per ora. noi 
l’abbiamo verificata mediante variazioni di un flusso di forza 
che era prodotto da cause esterne al circuito indotto. Ma la 
legge dell’induzione vale ancora per le variazioni che può su- 
bire, attraverso il circuito, il flusso prodotto dalla corrente che 
percorre il circuito medesimo. 

Così, ad es., se si stabilisce ad un tratto il passaggio della. 
corrente in un circuito A, il flusso concatenato con esso, par- 
tendo dal valor zero, dovrebbe repentinamente assumere un 
certo valore determinato. Ma un aumento del flusso di forza 
produee in A una corrente indotta di senso inverso a quella 
che dà origine al flusso medesimo : corrente che è chiamata estra- 
corrente di chiusura. Essa, sovrapponendosi alla corrente 
principale, ne scema in sul principio l'intensità. 

E analogamente, quando si sopprime la f. e. m. agen"e nel 
circuito, la corrente — e quindi il flusso di forza da essa. pro- 
dotto .—# dovrebbe annullarsi improvvisamente. Ma una 
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diminuzione del flusso concatenato col circuito, genera in questo 
una corrente dello stesso senso di quella che creava il flusso 
medesimo: questa prende il nome di estracorrente di aper- 
tura. Ha per effetto di prolungare alquanto il passaggio della 
corrente, facendola diminuire d’ intensità soltanto gradata- 
mente, fino al valore zero. 

Questi che qui abbiam descritto sono fenomeni di induzione 
di una corrente sul proprio circuito: si soglion chiamare perciò 
fenomeni di autoinduzione. 

In conseguenza di essi la corrente all’ atto di stabilirsi si può 
rappresentare con una curva saliente, come A B nella figura 364; 





A D 
Fig. 364 
la retta B C rappresenta lo stato di regime permanente; quando 
poi, in C, si sopprime nel circuito la f. e. m., la corrente per- 
dura alquanto, scemando, come mostra il ramo € D. 
Comunemente però, in luogo di sopprimere la f. e. m., si 
suole interrompere in un punto qualunque il circuito. Ma allora 
i fenomeni si complicano alquanto, poichè nel luogo dell’ inter- 
ruzione si forma una scintilla — detta scintilla di auto- 
induzione — che prolunga il periodo variabile della corrente. 
I fenomeni di autoinduzione sono in un circuito tanto più 
marcati, quanto più grande è il valore del suo coefficiente di 
autoinduzione, che ha ricevuto tal nome appunto per questo 
fatto. Talora anzi — per brevità — esprimiamo questo. coeffi- 
ciente con la semplice parola: autoinduzione del circuito. 


370 Leggi quantitative dell’induzione. — Cerchiamo ora 
quali leggi quantitative governano in generale i fenomeni di 
induzione. Supponiamo perciò che il flusso di forza concate- 
nato con un dato circuito passi gradatamente — durante un 
breve tempo # — da un valore iniziale ® ad un valore finale ®', 
ossia subisca una variazione & — ®. Si genererà gllora in quel 
circuito una corrente di intensità î, che sovrapponendosi a 
quella eventualmente preesistente, la intensificherà oppure la 
indebolirà, a seconda del loro senso. 
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Se il circuito possiede complessivamente una resistenza 
elettrica r, allora l’ intensità è potrebbe ottenersi — conforme- 
mente alla legge di Ohm ($ 352) — con una pila di resistenza 
interna trascurabile, la cui forza elettromotrice avesse il valore 
ir. Perciò al prodotto ir si dà il nome di forza oto 
trice indotta. Se la si indica con e, si arrà 


e = dr. (2) 


La f. e. m. indotta è regolata da una legge fondamentale, 
che è detta legge di Neumann dal nome del suo scopritore, 
e che si enuncia così: 

La f. e. m. indotta è proporzionale direttamente 
alla variazione del flusso di forza che la produce, e 
inversamente alla durata di questa variazione. 

Ossia, indicando con c un coefficiente di proporzionalità 
dipendente dalle unità di misura, si ha la formula 


D' — D 
i i 


Essa ci dice che — a parità di variazione del flusso — la f. e. 


(15) 





E-T=#C 


m. indotta è tanto più grande, quanto più rapida è la detta: 


variazione. 


D’ altra parte, se q è la quantità totale di elettricità messa. 


in moto durante tutto il tempo # per produrre la corrente in- 


dotta, la formula (5) del $ 339 ci dice che i = 7. 


Dunque la («) si può anche scrivere: 


SI 
Ss — $” 
da cui: 
be 
sn (8) 


Introducendo in (8) il valore di e fornito dalla (15), si ha: 
DD __D 





q=c (16) 


r 


Questa formula ci dice che la quantità di elettricità 
messa complessivamente in moto per l’'induzione non 


dipende da” durata della variazione del flusso: essa 
ale direttamente al valore di questa varia- 


è proporzi 
zione, e inversamente alla resistenza del circuito. 
Vedremo presto quale importanza abbiano queste leggi. 
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371 — Correnti di Foucault. — Le correnti indotte non si 
producono soltanto in un vero e proprio circuito costituito da 
filo conduttore. Esse si generano parimente anche in qualunque 
massa metallica che sia sottoposta a variazioni di flusso di 
forza magnetica. E in tal caso vengono chiamate correnti di 
Foucault. 

La loro esistenza può essere dimostrata in più modi: ma 
uno dei più evidenti consiste nel palesare il calore sviluppato 
da queste correnti, conformemente alla legge di Joule. 

Serve bene a ciò l’ apparecchio della figura 365. Mediante 
la manovella m e numerosi roteggi si fa girare il disco di 
rame D molto rapidamente fra i poli NS della potente elettro- 


‘calamita R. Allora at- 


traverso le varie parti 
del disco si hanno va- 
riazioni repentine e 
intense del flusso di 
forza, al loro entrare 
od uscire dall’ inter- 
stizio tra i due poli. 
Sì generano quindi 
nella massa di rame 
correnti di senso tale, 
da opporsi — confor- 
memente alla legge di 
Lenz — al movimento 
che le desta; per tal 
ragione, quando l’ e- 
lettromagnete agisce, Fig. 365 

sì incontra, nel far 

ruotare il disco, una resistenza molto grande. E le correnti 
che si generano nel disco medesimo sono d’ altra parte così 
intense, che esso ben presto si scalda, pel calore Joule, ad una 
temperatura assai alta. 

Le correnti di Foucault sono nocive in molti casi, assor- 
bendo inutilmente una certa quantità di energia, e per questo 
hanno anche il nome di correnti parassite. Si cerca di 
ridurle al minimo possibile, suddividendo le masse metalliche 
che son sottoposte a rapide variazioni del flusso di forza, col 
costruirle di fili o di lamine. Così si fa, ad es., nelle macchine 
dinamoelettriche, come a suo tempo vedremo, ed anche nel 
rocchetto di Ruhmkorff. 

















Rocchetto di Ruhmkorff. 


372 — Un’ applicazione immediata delle leggi dell’ indu- 
zione elettromagnetica sì ha nel rocchetto di Ruhmkorff, 
col quale riesce possibile, mediante il sussidio della corrente 
fornita da una pila, o da altro elettrogeneratore a basso poten- 
ziale, ottenere scariche elettriche di alto potenziale come colle 
macchine elettrostatiche. 

L’ apparecchio si compone di due avvolgimenti di filo, 
isolati l’ uno dall’ altro. 

Il primo — induttore o primario — consta di un roc- 
chetto di pochi strati di grosso filo di rame, circondante un 
nucleo di fili di ferro N N (fig. 366). 

Il secondo avvolgimento — indotto o secondario — è 
costituito da un altro rocchetto consimile al primario, ma for- 
mato da numerosissime spire di 
filo di rame lungo e sottile, ben 
isolato, i cui estremi terminano 
alle palline c, d di uno spintero- 
metro. Nel circuito del primario > 
è intercalata una pila P, e il 
circuito stesso viene alternativa- 
mente aperto e chiuso con grande 
rapidità mediante un apposito 
interruttore. 

Per i rocchetti piccoli l’ in- 
terruttore che si usa è mostrato 
dalla figura 366, ed è detto @ 
martello. 

Un’ ancoretta M di ferro, portata da una molla a, sta Vi- 
cina ad una estremità N del nucleo di ferro su cui è avvolto 
il primario. Alla molla a termina uno dei capi del primario, 
mentre l’ altro è congiunto ad un polo della pila P; il secondo 
polo di questa comunica infine colla punta d di una vite, contro 
cui appoggia la molla a. 

In tali condizioni il circuito è chiuso, e la corrente della 
pila circola nel primario. Allora il nucleo N per tal fatto si 
magnetizza ed attira l’ ancora M: con ciò, però, cessa il con- 
tatto fra a e b, e quindi subito la corrente s’ interrompe. Ma 
tosto, smagnetizzandosi il nucleo, M cessa di essere attratto, e 
si ristabilisce il contatto ab. Così la corrente circola di nuovo, 
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e sì ripete ancora indefinitamente, e con grande rapidità, il 
medesimo giuoco. 

Si ha per tal modo una successione rapida di aperture e di 
chiusure del circuito primario; ciascuna di esse dà luogo nel 
recchetto secondario alla corrispondente f. e. m. indotta. 

Se l'interruzione è rapida e il numero delle spire del se- 
condario è grande, la variazione del flusso concatenato col se- 
condario è pure rapida e intensa; cosicchè ($ 370) la differenza 
di potenziale che si produce fra gli estremi c e d per l’indu- 
zione, può essere tanto grande, da far scoccare fra essi una lunga 
scintilla. 

Però la durata dell’interruzione è prolungata da una pic- 
cola scintilla, dovuta al- 
l’estracorrente del  pri- 
mario, che si forma fra a 
e è ad ogni interruzione, 
e fa sì che la corrente si 
indebolisca con minore 
rapidità ($ 369). 

Si ovvia in gran parte 
a tale inconveniente ag- 
giungendo un condensa- 
tore C' (fig. 367), le cui 

FRRESSI armature sono collegate 
una con la molla a, e l’altra con la vite db dell’ interruttore. 

Quando avviene 1’ interruzione, la massima parte di elettri- 
cità invece di passare 
fra a e b attraverso il 
passaggio offerto dalla 
scintilla, va a caricare 
il condensatore. Que- 
sto poi si scarica at- 
traverso il filo prima- 
rio, inviandovi una 
corrente, che neutra- 
lizza quasi quella del- 
la pila, essendo di sen- 
so contrario; e così si = 
evita quasi del tutto la Fig. i 


scintilla fra a e d. i i 
Con ciò la variazione del flusso di induzione. attraverso il 


secondario sarà più rapida e più intensa; € l'efficacia del roc- 
chetto sarà notevolmente accresciuta. 













































































































































“ 
+ 
y 











— 318 —. 


La figura 368 mostra un grosso rocchetto di Ruhmkorff. Il 
tubo PP racchiude il primario col nucleo; i capi del secon-. 
dario terminano allo spinterometro S$S; il condensatore, a carta 
paraffinata ($ 278), è contenuto entro la base di legno. Per i 
grossi rocchetti si usano interruttori diversi da quello a mar- 
tello, i quali non fanno parte integrante del rocchetto. 


Telefono. 


373 — Un'altra delle più meravigliose applicazioni in cui 
si profitta delle correnti di induzione è il telefono. 

Il principio sul. 
quale. è più special- 
mente fondato il tele- 
fono è il seguente: 

Consideriamo un 
magnete NS (fig. 369) 
a ferro di cavallo, le 
cui estremità sono cir- 
condate da due roc- 
chetti RR di filo, av- 
volti in senso opposto, 
e facenti parte di uno 
stesso eircuito chiuso. 


L'andamento delle linee di forza in vicinanza delle spire dei 


DI 





rocchetti è mostrato dalla figura. 


Avviciniamo ai poli della calamita un’ ancora di ferro dolce 
AA (fig. 370); le linee di 
forza si modificano in modo 
da concentrarsi in questa 
ancora. 

Il numero delle linee di 
forza che traversano le spire 
dei rocchetti è dunque va- 
riato; ciò dà luogo, nel 
circuito dei rocchetti, a cor- 
renti indotte di senso con- 
corde. Fig. 370 

Allontanando l arma- 
tura, le linee di forza riprendono la loro forma primitiva ed i 


> 
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rocchetti saranno sede di una corrente indotta di senso contrario 
a quella di prima. 

Inviamo questa, corrente nei rocchetti di un apparecchio 
identico al precedente; a seconda del senso aumenterà o dimi- 
nuirà la magnetizzazione del magnete, e in conseguenza si mo- 
dificherà l’ attrazione che esso esercita sulla propria ancora. 

Dunque, quando la corrente circola in un dato senso, l’ an- 
cora sarà più attratta e si avvicinerà ai poli del magnete; 
quando passa in senso contrario, l’ ancora sarà meno attratta e 
una apposita molla la ricondurrà indietro. L’ ancora del secondo 
apparecchio riprodurrà quindi i movimenti dell’ ancora del 
primo. 

Ora, ognuno dei due apparati di cui è costituito il telefono 
— rappresentato dalla figura 371 — è simile ad uno di quelli 


ora descritti. 





Fig. 871 


Se non che il magnete è per lo più un cilindro MM, e 
l'ancora è costituita da una sottile lamina elastica di ferro L, 
mantenuta a piccola distanza da un polo del magnete stesso. 
Intorno a questo poi è avvolto il rocchetto R, il cui filo fa capo 
ai morsetti a, bd. 

Due di tali apparati sono posti coi loro roechetti in serie. 

Quando si parla davanti alla lamina di uno di essi (tra- 
smettitore), questa eseguisce una serie di vibrazioni che l’ al- 
lontanano e l’ avvicinano alternativamente al relativo magnete. 

La lamina dell’ altro magnete (ricevitore) effettua delle 
vibrazioni dello stesso periodo, e di ampiezza proporzionale a 
quella con cui si compiono le vibrazioni della lamina del primo 
apparecchio. Quindi il ricevitore riproduce assai fedelmente, 
in altezza e in relativa intensità, i suoni emessi davanti al 


trasmettitore. 
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374 — Microfono. — Un telefono così costituito non. tra- 
smette i suoni che a distanze relativamente assai brevi. 

Perciò oggi si adoperano altri apparecchi più delicati. 

In questi il ricevitore è identico a quello che abbiamo de- 
seritto, ma il trasmettitore è totalmente diverso. 

Nella sua parte essenziale esso si compone di tre pezzi 
A, B;, C, di carbone di storta, combinati come mostra la 
figura 372. 

I primi due sono fissati ad una tavoletta davanti alla quale 
si parla; il terzo pezzo C, colle estremità appuntite, è incastrato 
in due fori praticati nei pri- 
mi due pezzi, in modo però 
che le punte non forzino, 
ma lascino un certo gioco. 

Un siffatto trasmettitore 
chiamasi microfono; esso 
si inserisce nel circuito del © 
ricevitore T e della pila P. 

Quando si parla davanti 
al microfono, le vibrazioni 
si trasmettono al sistema 
dei tre carboni; i contatti 
di A e B con C si modifi 
cano, e ne risultano varia- 
zioni di resistenza del cir- 
cuito. 

In conseguenza allora 
varia l’ intensità della corrente nel ricevitore telefonico, la cui 
lastrina eseguisce perciò oscillazioni che riproducono i suoni 
prodotti davanti al trasmettitore. 

Il microfono è un apparecchio molto sensibile, che rende 
udibili al telefono ricevitore anche suoni e rumori altrimenti 
impercettibili. 





Fig. 372 


375 — Trasmettitore con microfono e rocchetto d’induzione. 
— Quando la distanza delle due stazioni telefoniche è grande, 
le variazioni di resistenza prodotte nel microfono non alterano 
quasi affatto la resistenza totale del circuito: quindi le varia- 
zioni dell’ intensità della corrente sono piccole e non agiscono 
sul ricevitore. 

Si rimedia a questo inconveniente inserendo la pila P 
(fig. 373) e il microfono M in un circuito molto breve, di cui 


PRRRLI, 
BAI 





fa parte un rocchetto primario B con un piccolo numero di 
spire di grosso filo. 

Su questo è avvolto un secondo rocchetto C, di un gran 
numero di spire, che è connesso in circuito col ricevitore T 
mediante i fili di linea. 

Essendo il circuito del microfono poco resistente, quando 
si parla si producono forti variazioni di corrente nel primario 





Fig. 373 


B: queste allora danno luogo a notevoli f. e. m. indotte nel 
secondario C. Così si hanno nel circuito di questo correnti in 
un senso o nell’ altro, le quali circolando nel telefono ricevitore, 
imprimono alla membrana le vibrazioni riproducenti il suono. 


Macchine magnetoelettriche e dinamoelettriche. 


376 — Per alcuni usi, come le sonerie, i telefoni e i tele- 
grafi, conviene servirsi ordinariamente delle pile, come sorgenti 
di elettricità. 

Ma per molte altre ed importantissime applicazioni, come 
ad esempio l’ illuminazione elettrica, i tramways, le ferrovie 
elettriche, 1’ uso delle pile si presenterebbe così incomodo e di- 
spendioso, che è praticamente impossibile il servirsi di esse. 

Si ricorre allora a speciali apparecchi — le macchine 
magnetoelettriche e dinamoelettriche (dette anche sem- 
plicemente dinamo) — coi quali è possibile la produzione 
di quantità di energia elettrica veramente enormi, realizzando 
‘anche una fortissima economia rispetto alle pile. 

Basta dire, a tale proposito, che un kilowatt-ora — ossia 


l’ energia di 1000 watt ($ 361) per un’ ora — viene a costare 
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circa quattro lire se fornito da una pila, mentre oscilla tra i 6 
e gli S0 centesimi se proviene da una dinamo. 

Oltre a ciò, le dinamo permettono di utilizzare inesauribili 
sorgenti naturali di energia (le cascate d’acqua), e di traspor- 
tare quest’ energia a centinaia di chilometri di distanza. 

Le dinamo sono fondate sui fenomeni, da noi già mi 
della induzione elettromagnetica ($ 367). 

Abbiamo veduto che, ogni volta che accade una variazione 
nel flusso di forza concatenato con un circuito chiuso, si ori- 
gina in questo una corrente indotta, il cui senso è diverso, a 
seconda che si ha un aumento o una diminuzione di flusso. 

Abbiamo anche veduto ($ 370) che la f. e. m. indotta è 
proporzionale direttamente alla variazione del flusso, e inversa- 
mente alla durata di tale variazione. 

Ora, la variazione del flusso di forza concatenato col. cir- 
cuito stesso, sappiamo potersi ottenere in varî modi: per esempio, 
anche spostando il circuito in un campo magnetico, in modo 
che esso abbracci un numero di linee di forza continuamente 
variabile. 

Nelle dinamo appunto la corrente è provocata spostando 
un circuito chiuso in un campo magnetico : il lavoro meccanico, 
che così si compie, è in massima parte trasformato in energia 
elettrica. 


377 — Esperienza del Palmieri. — Ciò si vede chiaramente 
nella seguente esperienza dovuta al Palmieri. Abbiasi un circuito 
chiuso rappresentato schematicamente col rettangolo ABCD 
(fie. 374), capace di ruotare attorno ad un asse m m. 





Fig. 374 


Poniamo il circuito in un campo magnetico uniforme ge- 
nerato da una calamita NS, o anche semplicemente nel campo 
magnetico terrestre ($ 327), in modo che l’ asse di rotazione 
sia normale alle linee di forza del campo. 
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Nella posizione indicata dalla figura, passa, attraverso il 
piano del circuito, il massimo numero di linee di forza: quindi 
il flusso concatenato col circuito è il massimo possibile. 

Cominciamo a ruotare il circuito attorno all’ asse m m : at- 
traverso ad esso non passeranno più tutte le linee di forza di 
prima, ma solo una parte di esse: quindi il flusso di forza 
andrà diminuendo. 

Dopo un quarto di giro (a 90°) il piano del circuito diviene 
parallelo alle linee di forza; allora nessuna di esse lo attra- 
versa, ossia il flusso di forza si annulla. 

Continuando a ruotare, il flusso cresce, passa per un mas- 
simo (a 180°), poi diminuisce; si annulla di nuovo (a 270°), 
torna a crescere, e, dopo un giro intero, assume nuovamente 
il massimo valore. 

Quindi durante la rotazione del circuito il flusso di forza 
concatenato con esso varia continuamente: perciò quel circuito 
deve essere sede di correnti indotte. 

Ora è importante notare che, quando la rotazione avviene , 
con velocità uniforme, non è del pari uniforme la variazione 
del flusso di forza. 

La cosa appare evidente mediante semplici considerazioni 
geometriche; ma si può dimostrarla anche sperimentalmente, 





‘| Fie. 375 


nel modo che segue. Apriamo il nostro circuito, e saldiamone 
gli estremi a due anelli di rame a, a’ (fig. 375), sui quali sfre- 
gano due lamine fisse, di rame s, s° — dette spazzole — congiunte 
metallicamente tra loro attraverso ad,un galvanometro G. Fac- 
ciamo in modo che il circuito sia inizialmente normale alle 





= —n a _ 
4 i RT: 


— 324 — 





linee di forza del campo; se — ruotandolo uniformemente — 
lo spostiamo di un certo angolo, ad es: di 10°, osserviamo, 
nel galvanometro, una certa deviazione: essa misura l’intensità, 
la quale è tanto maggiore quanto più grande è la quantità di 
È elettricità che per l’ induzione ha percorso il circuito. Spostan- 
| dolo — colla medesima velocità costante di prima — di altri 10°, 
È osserveremo una deviazione maggiore; spostandolo ancora di 
10°, osserveremo una deviazione ancora maggiore: in poche 
| parole, osserveremo che la quantità di elettricità indotta, per lo 
| spostamento del circuito di 10°, va continuamente crescendo, 
quando dalla posizione iniziale 7 (fig. 376) si va verso la posi- 
zione 2 facente con quella un angolo di 90°. 








Fig. 376 


| A partire da questa posizione la quantità di elettricità in- 
P dotta diminuisce fino alla posizione 3 (a 180°), poi cresce nuo- 
Du vamente fino alla posizione 4, e di là decresce quando il cir- 
I cuito torna alla posizione iniziale. 
| Quindi anche la variazione di flusso — che è proporzionale 
i alla quantità di elettricità indotta ($ 370) — cambia, durante 
È. un giro, nel modo suddetto. 
La f. e. m. indotta, che sappiamo essere proporzionale alla 
variazione del flusso, non è dunque costante: inoltre, come po- 

tremo osservare anche col galvanometro, essa ha un certo 
senso mentre il circuito va da 1 a 3, si annulla in 83, è di 
senso opposto da 3 fino in 1, si annulla di nuovo in 7, e 
così via. 

Vediamo come mai ciò accade. Mentre il nostro circuito va 
da 1in 2, il flusso di forza concatenato con esso va continuamente 
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decrescendo, fino ad annullarsi in 2: da 2 a 8 va invece cre- 
scendo: dunque, nella posizione 2 la f. e. m. indotta dovrebbe 
cambiar senso ($ 367). Ma nello stesso istante il circuito si 
rovescia, e perciò le linee di forza, che entravano prima dalla 
faccia superiore, cominciano ora ad entrare dalla faccia infe- 
riore, il che porterebbe pure un cambiamento di senso: e quindi 
la f. e. m. ha ancora, fino in 3, un senso costante. 

Giunti invece nella posizione ‘8, il flusso concatenato col 
circuito, che era aumentato da 2 fino a 8, comincia a diminuire, 
poichè passa, attraverso il circuito, un numero di linee di forza 
sempre minore; d’ altra parte le linee di forza entrano ed escono 
sempre dalla medesima faccia del piano del circuito: quindi ora 
la f. e. m. indotta cambia di senso. 

Tornato infine il circuito nella posizione iniziale, la f. e. m. 
indotta riprende il senso primitivo. 

Concludendo: mentre il nostro circuito ruota nel campo 
magnetico, esso diviene sede di una corrente, la cui f. e. m. 


varia continuamente, al variar dell’ angolo che esso fa con la: 


sua posizione iniziale. E se riportiamo, in un sistema di assi 
coordinati, come ascisse 1’ angolo di cui ha ruotato (o il tempo 
che hafimpiegato, essendo la rotazione uniforme) e come ordi- 
nate il*corrispondente valore della f.e. m. indotta, otteniamo 
una curva della forma indicata nella figura 377. 





Fig. 377 


Lafcurvafè identica a quella che esprime come varia il 
seno di un angolo, al variare dell’ angolo. 

Quindi la f. e. m. indotta in un circuito che ruota 
uniformemente in un campo magnetico uniforme, è, 
in ogni istante, proporzionale al seno dell’ angolo 
di rotazione. 

Dunque, un apparecchio come quello ora descritto genera 
‘un corrente di cui la intensità cambia continuamente di valore 
e periodicamente di senso, cioè, come si suol dire, una corrente 


alternata. 
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Un fenomeno identico si ha anche quando il circuito gira 
nel campo magnetico nel modo indicato dalla figura 378. 





Fig. 378 


Anche in tal caso si ha una corrente indotta, di cui la 
f. e. mg. cresce a partire da 7, raggiunge un massimo in 2, sì 
annulla e cambia senso in 3, etc. 


378 — Dinamo. — Le dinamo attualmente in uso non sono 
che un perfezionamento dei semplici apparecchi or ora descritti. 

In luogo di un semplice rettangolo come quello della fig. 376, 
abbiamo nelle dinamo un gran numero di spire (che costi- 
tuiscono il circuito indotto), perchè la produzione della cor- 
rente indotta riesca più abbondante. Queste spire sono avvolte 
sopra un blocco di ferro dolce foggiato a tamburo, o ad 
anello, secondo che l’ indotto ruota nel campo magnetico nel 
modo indicato dalla figura 376, o in quello indicato dalla figura 
378. Tale tamburo od anello di ferro dolce ha lo scopo di ad- ‘ 
densare nell’ interno del circuito un più gran numero di linee 





Fig. 379 Fig. 380 


di forza (fig. 379 e 380), in modo da rendere maggiore la varia- 
zione del flusso, e quindi la f.e. m. indotta ($ 370). 

Il campo magnetico non è generato — nelle dinamo — 
da una calamita permanente, ma da una potente elettrocalamita, 
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I’ avvolgimento della quale dicesi circuito inducente. Essa 
è eccitata — come vedremo in seguito — dalla corrente stessa 
che vien fornita dalla dinamo. 

Infine, un dispositivo speciale, detto collettore, permette 
di raccogliere la corrente alternata ottenuta dalla rotazione del- 
l’ indotto, e di trasformarla insieme in corrente continua. 


379 — Anello di Pacinotti. — la prima macchina di questo 
tipo è stata realizzata mediante l’ anello di Pacinotti. 

Esso è formato da un anello di ferro dolce AA (fig. 381) 
capace di girare attorno ad un asse passante pel suo centro 0, 
tra le espansioni polari N, S di una potente calamita, od elet- 
trocalamita, a ferro di cavallo. 

Sull’ anello sono avvolti tanti 
rocchetti di filo isolato R, R', A".., 
che costituiscono il circuito in- 
dotto. Essi sono tutti riuniti in 
serie, ed i loro punti di attacco 
son congiunti ad altrettante la- 
strine di rame L, L', L"... isolate 

| LN le une dalle altre. Queste son poi 
piegate ad angolo retto come mo- 
er s stra la figura 382, in modo da ri- 
, | coprire per un certo tratto l’asse 
Fig. 881 di rotazione dell’ anello. Esse co- 
stituiscono il collettore. 

Agli estremi del diametro perpendicolare alla linea NS, si 
hanno due pezzi di metallo o di carbone, s, s, detti spazzole, 
ognuno dei quali appoggia contro una 
lastrina del collettore. 

Quando l’ indotto ruota, le spaz- 
zole, che rimangono immobili, sfregano 
su di esso, e vengono a contatto suc- 
cessivamente con tutte le coppie di la- 
strine diametralmente opposte. 

Dalle spazzole infine partono i capi 
del circuito r (fig. 381) in cui si uti- 
lizza la corrente, comprendente, ad es., 
lampade, motori, accumulatori, ecc. Pig. 382 

I capi di questo circuito di uti- 
lizzazione, essendo fissi alle spazzole s, s, sono perciò sem- 
pre in comunicazione con rocchetti di filo che occupano, l’ uno 

















dopo l’ altro, la medesima posizione rispetto all’ elettromagnete. 
Quindi la corrente non può invertirsi: la sua intensità non fa 
che oscillare leggermente attorno ad un certo valore. 

Riportando anche qui in un sistema di assi, come ordinate 
la f. e. m. indotta, e come ascisse l’ angolo di rotazione, otte- 
niamo una linea che è molto prossima ad una retta parallela 
all’ asse delle ascisse (f. e. m. costante): e tanto più prossima, 
quanto maggiore è il numero delle lastrine del collettore. 

L’ anello di Pacinotti si presta dunque benissimo per for- 
nire una corrente continua, trasformando, con ottimo rendi- 
mento (circa l’ 80 °/), il lavoro meccanico fornito da un: qua- 
lunque motore (a gas, a vapore, idraulico, ecc.) in energia 
elettrica. 


380 — Produzione del campo magnetico nelle dinamo, — 
Come abbiam detto, per ottenere dalla dinamo una corrente 
elettrica, bisogna adunque far ruotare il circuito indotto in un 
campo magnetico. 

Questo campo può essere generato o da un magnete per- 
manente o da un elettromagnete. 

Nel primo caso l’ apparecchio prende il nome di macchi- 
na magnetoelettrica, nel secondo di macchina dinamo- 
elettrica. 

Le macchine magnetoelettriche sono poco usate nell’ indu- 
stria, perchè danno delle correnti molto deboli. Si usano quasi 
sempre le seconde. 

In queste l’ elettromagnete può venire eccitato da una sor- 
gente ausiliaria di elettricità, come ad es. da una batteria di 
Mt. pile (eecitazione indipendente): ma il 
metodo è, come bene s’ intende, molto sco- 


dustria elettrica fece un gran passo, quando, 
in seguito agli studi di Siemens e di Wheat- 
; stone, potè emanciparsi dalla corrente ausi- 
liaria, ricorrendo ad un altro metodo di ec- 
citazione: all’ autoeccitazione. 

Rammentiamo ($ 316) che se un pezzo 
di ferro viene magnetizzato, conserva poi 

Fig. 383 sempre un po’ di magnetismo residuo. 
Immaginiamo ora che un indotto AA 
(fir. 383) — ad es. ad anello — giri tra le espansioni polari 





«<.° N $ di un elettromagnete E; e supponiamo che le spazzole s, s 


modo, ed anche poco economico, sicchè l’ in-. 
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mettano in comunicazione diretta il circuito indotto con l’ av- 
volgimento dell’ elettromagnete. 

Quando l’anello AA gira, si produce, in virtù del debole 
magnetismo residuo, una certa f. e. m. indotta; quindi una 
corrente circola per l’ avvolgimento del magnete, ed aumenta 
l'intensità del campo magnetico. In conseguenza aumenta al- 
lora la f. e. m. indotta, e quindi anche la corrente; e così via, 
finchè — raggiungendo il ferro la sua massima magnetizzazione 
— la forza elettromotrice non raggiunge un certo valore, che 
poi resta costante. 

Ponendo il circuito di utilizzazione in serie (fig. 384), op- 
pure in derivazione (fig. 385) sull’ avvolgimento dell’ elettroma- 
gnete, si hanno i due modi più comuni di eccitazione, che sono 
detti appunto eccitazione in serie ed eccitazione in 
derivazione. 





Fig. 384 Fig. 385 Fig. 386 


Colla prima disposizione si fa circolare nell’ elettromagnete 
tutta la corrente fornita dalla dinamo; 1’ avvolgimento dell’ elet- 
tromagnete allora è formato di filo grosso e corto, in modo che 
solo una piccola porzione dell’ energia fornita sia assorbita dal 
magnete, e la maggior parte di essa rimanga disponibile. 

Colla seconda disposizione, invece, solo una piccola parte 
della corrente prodotta viene mandata nell’ avvolgimento del 
magnete. Esso è quindi formato di filo lungo e sottile, in modo 
da presentare una grande resistenza. 

Ognuna di queste due disposizioni ha vantaggi suoi proprî : 
si cerca quindi talvolta di riunire i vantaggi dell’ una con quelli 
dell’ altra, usando una eccitazione composta come mostra 
la figura 386. 











381 — Le correnti di Foucault nelle dinamo. — Quando 
l'anello di una dinamo gira rapidamente nel campo magnetico, 
è chiaro che si produrranno, nell’ interno della massa metallica, 
delle correnti di Foucault ($ 371). 

Queste correnti, che circolano nella massa di ferro, assor- 
bono, in pura per- 
dita, una grande 
quantità di energia; 
inoltre riscaldano 
fortemente l’ indotto 
compromettendone 
l'isolamento. 

Si eliminano, 0 
meglio — come si 
disse ($ 371) 
attenuano, questi 
gravi inconvenienti, 
sfogliando l’ anello, 
vale a dire costruen- 

Fig. 387 dolo, anzichè con 

un blocco di ferro 

massiccio, con tante lamine sottili, isolate le une dalle altre, e 
disposte tutte parallelamente alle linee di forza del campo. 

In questo modo ogni lamina, disposta nel senso del campo 
magnetico, è attraversata, durante la rotazione, soltanto da un 
piccolo numero di linee di forza, e diviene quindi sede di una f. e. 
m. debolissima. Inoltre la notevole resistenza elettrica opposta dalle 
lamine, indebolisce ancora la intensità delle correnti parassite. 

Con tale espediente si costruiscono ora delle dinamo di un 
ottimo rendimento. La figura 387 ne presenta un tipo dei più 
adoperati. 

































































382 — Alternatori. — Oltre le correnti continue, occorrono 
spesso nella pratica correnti alternate. 

Per produrre una corrente alternata, si potrebbe ricorrere 
ad apparecchi semplici come quello che ci ha servito a ripetere 
la esperienza del Palmieri ($ 377), eccitando però il campo ma- 
gnetico con una sorgente ausiliaria di corrente continua. Tut- 
tavia per ottenere in tal modo correnti alternate di periodo non 
troppo lento, oecorrerebbero velocità troppo grandi. 

Si preferisce quindi, per ottenere delle correnti alternate, 
ricorrere a speciali apparecchi, detti alternatori. 





Uno dei più comuni è l’ alternatore Siemens. Esso è costi- 
tuito da una duplice corona di elettromagneti E, E', E", ecc. 
(fig. 388), eccitati da una piccola dinamo a corrente continua 
collocata sull’ asse stesso dell’ alternatore, e disposti in modo 
da produrre campi magnetici alternativamente di senso contrario, 
come mostra la figura. 

Tra queste due corone si fa ruotare a grande velocità un 
indotto, costituito da tanti rocchetti piatti di filo A, B, C...., 
quante sono le coppie di elet- 
tromagneti, avvolti alternativa- 
mente in un senso e nell’ altro, 
come indica la figura stessa. 
Le due estremità del circuito 
indotto così formato sono sal- 
date a due anelli isolati di 
rame, su cui sfregano al solito 
le spazzole. 

Se osserviamo che cosa 
accade, durante la rotazione, in 
uno dei rocchetti, vediamo che 
esso è attraversato successivamente da flussi di forza di senso 
contrario : quindi esso divien sede di una 'f. e m. alternata. 

Ora, tutti i rocchetti entrano ed escono contemporaneamente 
dai varîì campi magnetici di E, E°, E”'....: e poichè sia le dire- 
zioni dei campi, sia gli avvolgimenti dei rocchetti, sono alter- 
nativamente di senso contrario, tutti i rocchetti divengono sede 
di f. e. m. uguali in ogni istante, sia in valore che in segno. 
Essendo allora i roechetti disposti in serie, le varie f. e. m. 
indotte si sommano tutte fra loro, dando luogo ad una f. e. m. 
totale tante volte più intensa. 

Quindi, qualunque circuito che si chiuda sulle spazzole, 
verrà percorso da una corrente alternata. 





Fig. 388 


Motori elettrici. 


383 — Motori a corrente continua. -- La proprietà più 
meravigliosa delle dinamo è la loro perfetta reversibilità. Vale 
a dire che, mentre facendo ruotare l’ indotto di una dinamo, 
con spesa di lavoro meccanico, otteniamo una corrente, vice- 
versa, se lanciamo nel circuito indotto una corrente, l’ indotto 
stesso si pone a ruotare, fornendo lavoro meccanico; ossia, 
una dinamo può essere anche adoperata come motore elet- 


trico (fig. 389). 


"Tiago al 


Per vedere come ciò accade, torniamo a considerare |’ a- 
nello di Pacinotti, e manteniamone le spazzole ad una certa 
differenza di potenziale, ponendole, ad es., in comunicazione. 
con i poli di una batteria ‘P di pile (fig. 390). 

La corrente della batteria, entrando allora per le spazzole s 
s nell’ indotto, si divide in due rami e magnetizza l’ anello, in 


















































Fig. 389 


modo da formare due 


magneti curvi, con due | 


poli, ad es. nord, af- 
facciati in a, e due 
poli sud affacciati in d. 

Allora il magnete 
NS attrae il magnete 
ad anello che si è for- 
mato, e questo è quindi 
sollecitato a ruotare 
nel senso della freccia; 
ruotando, le spazzole 
abbandoneranno le la- 


mine del collettore, con le quali erano in contatto, e si por- 
ranno in contatto con le due successive : in modo che nell’ a- 
nello persisterà sempre la polarità nei due punti a, d, e la 
rotazione continuerà indefinitamente. 

Anche in un motore, come in una dinamo, il campo ma- 


gnetico può esser pro- 
dotto sia da un ma- 
gnete permanente, sia 
da un elettromagnete : 
naturalmente, si ricor- 
rerà sempre a quest’ ul- 
timo, quando si ri- 
chieda un grande svi- 
luppo di energia. 
Esso è in ogni caso 
eccitato dalla sorgente 
stessa di elettricità che 
fornisce la corrente per 
l’ indotto; e anche nei 
motori si può mettere 





Fig. 390 


l avvolgimento dell’ elettromagnete o in serie o in derivazione 
sull’ indotto. Vale a dire che si può far circolare nell’ elettro- 
magnete, o tutta la corrente che alimenta l’ indotto (e allora 








l’avvolgimento deve avere poca resistenza, perchè assorba poca 
energia); ovvero solo una parte di essa (e allora 1’ avvolgi- 
mento deve avere molta resistenza, perchè solo una piccola 
parte della corrente fornita dalla sorgente circoli in esso). 


384 — Forza controelettromotrice di un motore elettrico. 
-— Comunque sia disposto l’ inducente di un motore elettrico, 
si hanno, durante il suo movimento, delle particolarità che è 
opportuno studiare. 

Per questo, nel circuito di una batteria di pile inseriamo 
un motore e un amperometro. 

Appena chiuso il circuito, 1 amperometro segna una certa 
intensità di corrente TY; ma a mano a mano che il motore si 
avvia e ruota con velocità sempre maggiore, noi vedremo che 
l’ intensità della corrente va diminuendo fino ad un certo va- 

lore i. Se improvvisamente arrestiamo il motore frenandolo, la 
corrente torna ad assumere il valore primitivo /. 

Il fenomeno non può sorprenderci, se si tien conto che alla 
energia elettrica, come ad ogni altra, è applicabile il principio 
della conservazione dell’energia. Infatti, se lanciamo la corrente 
tenendo fermo il motore, tutta 1’ energia elettrica viene trasfor- 
mata in calore, e la corrente assume il valore Y che le compete 
senz’ altro per la legge di Ohm: ma, se il motore si pone in mo- 
vimento, il lavoro meccanico che viene prodotto non può essere 
ottenuto se non a spese di una parte dell’ energia elettrica fornita 
dalla sorgente: 1’ intensità della corrente deve quindi diminuire. 

In effetto, quando l’ indotto di un motore ruota in un 
campo, sviluppa, come una dinamo, una certa f. e. m., la qua- 
le, essendo opposta a quella della sorgente, viene detta forza 
controelettromotrice, o, brevemente, f. c. e. m. 

Quando il motore è fermo, la f.c. e. m. è nulla; quindi la 
intensità I della corrente sarà: 


E 
BU’ 
se E è la f. e. m. della sorgente, ed R la resistenza totale del 
circuito ($ 352). Ma, posto il motore in rotazione, esso svilup- 
perà una certa f. c. e. m.; e questa è tanto maggiore, quanto 
maggiore è la velocità. 

Se ad un certo istante, la f.c. e. m. ha il valore e, nel 
circuito circolerà una corrente di intensità ?, data da: 
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E sarà quindo i tanto minore di I, quanta maggiore è la 
velocità del motore. 


385 — Motori a corrente alternata. — Questi motori ser- 
vono, come quelli a corrente continua, a trasformare in lavoro 
meccanico la energia elettrica posseduta da una corrente: ma 
questi utilizzano la corrente alternata. 

Se ne costruiscono di due specie, secondo due diversi prin- 
cipî: e sono detti motori sincroni e motori asincroni. 

I primi sono di costruzione e di funzionamento assai deli- 
cati, e presentano anche inconvenienti notevoli. Lo studio di 
essi è alquanto complicato, e noi non lo intraprenderemo; da- 
remo invere un cenno dei motori asincroni, e del principio sul 
quale la maggior parte di essi sono fondati: il campo ma- 
gnetico rotante. 


386 — Campo rotante. Abbiamo veduto (Vol. I, $ 248) 
in qual modo si può costruire sperimentalmente la traiettoria 
del movimento risultante di due movimenti pendolari, ed ab- 
biamo pure veduto varie forme di essa. Ripetendo l’ esperienza 
con due pendoli oscillanti 
col medesimo periodo, colla 
medesima ampiezza, però 
spostati di fase di ‘/, di pe- 
riodo, e disposti in modo 
che i loro piani di oscilla- 
zione facciano tra loro un 
angolo retto, troveremo che 
la traiettoria risultante 
è um cerchio. 

Dunque: il moto risul- 
tante di due movimenti 
pendolari facenti tra lo- 
roun angolo di 90 gradi 
è un movimento circo- 
lare. 

Con analoghe esperienze 
potremo dimostrare. che il 
risultante di tre moti pendolari facenti fra loro un angolo di 
190° è pure un cerchio; e così via. 

Prendiamo adesso un telaio rettangolare 7 (fig. 391), su 
cui sia avvolto del filo isolato: inviandovi una corrente con- 
tinua esso crea un campo magnetico, la cui intensità è costante, 
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normale al piano del circuito, e diretta da una determinata 
parte conformemente alla regola della mano destra ($ 334). 
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Se vi mandiamo invece una corrente alternata, la intensità 
I del campo andrà continuamente variando di grandezza, e sarà 
diretta alternativamente da una parte e dall’ altra del telaio ad 
ogni cambiamento di senso della corrente. 

Prepariamo inoltre un secondo telaio 7°, identico al primo, 























Fig. 393 





























e ruotiamolo di 90° attorno 
all’ asse a a, per modo da 
disporlo perpendicolare a 
quello (fig. 391). 

Lanciamo in esso pure una 
corrente alternata, della me- 
desima frequenza e della me- 
desima ampiezza della prima 
ma spostata di fase di 90° 
rispetto ad essa: vale a dire 
tale che la sua intensità 
(fig. 392, curva 2) sia nulla, 
quando quella della prima 
(curva 7) è massima, ecc. 
Queste due correnti possono 
esser prodotte da un me- 
desimo speciale alternatore, 
detto alternatore bifase. 


Anche la seconda produrrà un campo magnetico, la cui intensità ‘ 
I’ varierà nello stesso modo dell’ intensità 7, avrà la mede- 
sima frequenza, la medesima ampiezza, ma sarà spostata di 


fase di 90° rispetto a quella. 


Per studiare il campo generato dalle due correnti che agi- 
scono simultaneamente, basterà per ogni istante comporre, colla 
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regola del parallelogrammo, le due intensità JI ed 7’, nello stesso 
modo col quale si compongono due forze (Vol. I, $ 64). Se si 
calcola ad ogni istante la grandezza e la direzione della intensità 
del campo risultante, si trova che esso rimane sempre di gran- 
dezza costante, e ruota uniformemente. E ciò è conforme a 
quanto mostra l’ esperienza dei due pendoli sopra accennata. 

Il medesimo risultato si otterrebbe, se lanciassimo in tre 
telai T, T", T” (fig. 393), facenti tra loro un angolo di 120°, tre 
correnti alternate di uguale ampiezza e frequenza, spostate di 
fase di 120° |’ una rispetto all’ altra. Anche tre correnti siffatte 
possono essere prodotte da uno stesso alternatore, detto in tal 
caso alternatore trifase. 

Così, sospendendo nell’ interno dei telai un ago magnetico, 
libero di ruotare attorno all’ asse aa (fig. 391), e lanciando nei 
circuiti correnti alternate spostate di fase come abbiamo detto, 
l’ ago magnetico si pone a ruotare. 

Su questo principio sono fondati i motori a campo ro- 
tante attualmente in uso: essi son detti motori bifasi 0 tri- 
fasi, a seconda che le correnti alternate che generano il campo 
rotante sono due o tre. La bontà di questi motori deriva in 
gran parte della loro estrema semplicità: basti dire, infatti, che 
in alcuni tipi la parte mobile è costituita da un sol blocco di 
metallo: le correnti indotte che in esso si generano fanno sì che 
questa parte mobile si comporti come una calamita, e ruoti, 
trascinata dal campo magnetico. 

La invenzione dei motori a campo rotante — dovuta a 
Galileo Ferraris — ha reso possibile un larghissimo uso indu- 
striale delle correnti alternate, non solo per 1’ illuminazione, 
ma anche per la forza motrice: ed ha perciò facilitato moltissimo 
— come ora vedremo — la soluzione del problema del trasporto 
dell’ energia elettrica a grandi distanze. 


Trasporto dell’ energia. 


387 — Così l’ energia sviluppata da una cascata di acqua 
si può trasportare a centinaia e centinaia di chilometri di 
distanza. L’ acqua che cade aziona delle potenti dinamo, e la 
corrente che esse forniscono è lanciata in alcuni fili con- 
duttori, coi quali la si conduce dovunque torni comodo utiliz- 
zarla. Ad es., la enorme energia sviluppata dalle cascate di 
Tivoli, che non potrebbe esser comodamente usata sul posto, 
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vien portata a Roma, dove trova un larghissimo uso nel trams, 
nelle industrie, nell’ illuminazione, ece. 

Così, in ogni grande stabilimento industriale, in luogo di 
un complicato e fragoroso insieme di trasmissioni e di puleg- 
gie, che dalla motrice centrale si diramino in tutte le direzioni, 
assorbendo una grande quantità di energia, bastano alcuni 
semplici fili di rame, per portare l’ energia e la luce in ogni 
angolo dello stabilimento. 


388 — Scelta della corrente. — Per moltissimi scopi in- 
dustriali — come, ad es., per l’ illuminazione e la trazione 
elettrica -— la corrente continua e quella alternata possono es- 
sere utilizzate pressapoco ugualmente bene. Però, per il tra- 
sporto a grandi distanze, è molto più conveniente usare questa 
che non quella. E di ciò tosto ci convinceremo. 

Supponiamo, intanto, di dover trasportare una certa quan- 
tità W di energia ad un centinaio di chilometri di distanza ; 
occorrerà impiantare una dinamo, o meglio varie dinamo, che 
forniscano una certà f. e. m. E ed una intensità di corrente 1, 
tali che si abbia ($ 361): 


MS 


Si può ottenere, quindi, una grande potenza o con una 
elevata f. e. m. ed una intensità di corrente moderata, o vice- 
versa con una grande intensità e una moderata f. e. m. 

Il secondo di questi metodi è poco economico; poichè, se 
l'intensità della corrente è grande, sarà pure grande la energia 
dissipata lungo la linea sotto forma di calore, secondo la legge 
di Joule ($ 356); e — a meno di non costruire la linea con 
cavi di rame molto grossi, il che fa crescere esageratamente la 
spesa d’impianto — solo una piccola parte dell’ energia svilup- 
pata rimarrà disponibile a destinazione. ] 

Conviene quindi attenersi al primo metodo, mandando nella 
linea una corrente poco intensa, ma ad alto potenziale. 


389 — Trasformatori. — Giunta però la corrente a desti- 
nazione, sarebbe malagevole, e anche pericoloso, l’ usarla a 
quell’ elevato potenziale. 

S’impone quindi l’ uso di un trasformatore, che abbassi 
il potenziale della corrente, aumentandone corrispondentemente 
l'intensità; in modo che, se E ed E", I ed J' sono le f. e. m. 
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e le intensità della corrente prima e dopo il passaggio attraverso 
il trasformatore, si avrà — a meno di lievi perdite — la rela- 
zione: 


El= EI. (18) 


Ora, si comprende che per la corrente alternata può ser- 

vire un apparecchio come il rocchetto di Ruhmkorff ($ 372) 

1% sprovvisto dell’ interruttore: giacchè lanciando nel secondario 

la corrente ad alta tensione, il primario diviene sede di una 
corrente molto intensa, ad un potenziale assai più basso.‘ 

Per la corrente continua, invece, un simile modo di trasfor- 

19 mazione è impossibile; per abbassarne il potenziale occorre 


lanciarla in un motore che azioni una dinamo a basso poten- 


ziale. Questo metodo è evidentemente molto più incomodo e, 
ciò che maggiormente importa, più costoso — nell’ impianto e 
nella manutenzione — di un semplice rocchetto d’ induzione. 
Per questa ragione il problema del trasporto della energia 
a grandi distanze non è stato praticamente risolto, se non quando 
ò si sono costruiti gli alternatori, e i motori a corrente alternata. 


Onde elettromagnetiche. 


Scariche oscillatorie. 


390 — Scarica di un condensatore. — Abbiamo veduto al 
$ 369 che la corrente di una pila non acquista istantaneamente, 
alla chiusura del circuito, l’ intensità che sarebbe determinata 
dalla legge di Ohm, ma raggiunge a poco a poco questo va- 
lore in un tempo apprezzabile, dopo di che la corrente ha il 
suo regime costante. | 

Quando invece congiungiamo con un conduttore M (fig. 394) 

‘9 le due armature di un condensatore 
fi: carico C, il passaggio dell’ elettricità 
da un’armatura all’ altra, ossia Za 
scarica del condensatore, av- 
viene in modo diverso, poichè le 





tenziale fisso. 

È interessante studiare .in qual 
modo procede la scarica, a seconda della resistenza e dell’ au- 
toinduzione del circuito M. 


a | Fig. 394 





due armature non rimangono a po- 
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Il problema è stato trattato teoricamente e sperimental- 
mente, ma noi non seguiremo nè le considerazioni teoriche, nè 
le ricerche sperimentali: cercheremo invece di renderci conto dei 
fatti giovandoci di alcune analogie meccaniche. 


391 — Analogie meccaniche. — Si abbia, ad esempio, un 
pendolo A B (fig. 395), mobile in un mezzo che presenti un 
forte attrito: se allontaniamo il pendolo dalla sua posizione. 
di riposo e lo abbandoniamo a sè stesso, comincia il suo 
movimento, dapprima accelerato, ma. senza raggiungere mai 





Fig. 395 Fig. 396 


una grande velocità per l’ attrito del mezzo. Col procedere del 
suo moto, diminuisce la forza che tende a portarlo nella po- 
sizione di riposo B’, e diminuisce quindi anche la sua velocità, 





Fig. 397 | Fig. 398 


fino a che lentamente raggiunge la posizione di riposo, nella 


quale si arresta. | i 
Così pure, mettendo in comunicazione tra loro due vasi A, B 


contenenti acqua a due diversi livelli (fig. 396) per mezzo del 
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tubo lungo estretto T, la corrente d’acqua che si stabilisce at- 
traverso a T è tanto più veloce quanto maggiore è il dislivello % 
fra le superficie libere nei due vasi; passando l’acqua da 4 in B, 
il dislivello % diminuisce, e diminuisce la corrente in 7, sino 
a che si annulla quando l’acqua è arrivata nei vasi allo stesso 
livello. 

Se per altra parte lasciamo che il pendolo si muova libe- 
ramente, cioè in un mezzo con pochissimo attrito, non 
si opporrà alla rapidità del suo moto che l’ inerzia della sfera. 
Quando questa scende da B in 2B' (fig. 397), pur indebolendosi 
la forza che la sollecita verso la. posizione di riposo, il suo 
movimento si accelera, e, come ben sappiamo, raggiunge il suo 
massimo di velocità in B’': continua quindi per inerzia fino 
in B", e si arresta soltanto dopo una serie di oscillazioni 
(Vol. I, $ 120). 

In modo analogo, se noi riuniamo i due vasi A e B (fig. 398) 
con un tubo largo e breve, ciò che determina la velocità 
dell’ efflusso è sopratutto l’ inerzia dell’ acqua contenuta nei 
vasi e nel tubo: la velocità con cui l’acqua si muove va con- 
tinuamente crescendo man mano che le superficie libere in A 
e in Bsi accostano allo stesso livello 1; ma quando questo è 
raggiunto, tutta la massa d’ acqua è in moto, con una velocità 
notevole, e quindi seguita a muoversi nel medesimo senso; 
dimodochè il dislivello cresce in senso contrario a quello prima 
esistente. Così l’ acqua, prima di fermarsi al livello 7, compie 
una serie di oscillazioni. 


392 — Scarica in un circuito di grande resistenza e di 
autoinduzione piccolissima. — Un comportamento analogo a 
quello del moto del pendolo e dell’efflusso del liquido fra i due 
vasi, noi riscontriamo nella scarica 
dei condensatori. | 

Supponiamo anzitutto che il cir- 
M cuito M (fig. 399) in cui si fa avve- 
= nire la scarica, abbia una grande 
w s. resistenza e una piccolissima 

MATA autoinduzione. Quando con esso 

si riuniscono le armature del con- 

densatore C, per la differenza di po- 
tenziale esistente fra queste si stabilisce subito, attraverso ad 
M, una corrente elettrica, la quale — per avere il circuito una 

‘ autoinduzione trascurabile — raggiunge rapidissimamente il 


C 





Fig. 399 








‘ tenziale fra le armature, e 


-CAGAI 


valore dato dalla legge di Ohm. Però, man mano che la cor- 
rente attraversa M, il condensatore si scarica, la differenza di 
potenziale fra le armature diminuisce, e diminuisce quindi anche 
l’ intensità della corrente. 

In breve tempo si an- 
nulla la differenza di po- 


cessa allora la corrente. 
Nella figura 400 sono 
disegnate le curve della 
differenza di potenziale e 
dell’ intensità di corrente 
nel caso sopra riferito. 
Sulle ascisse son riporta- 
ti i tempi, sulle ordinate 
i valori delle differenze di 
potenziale per la curva 7, 





. e delle intensità della corrente per la 2. Le due curve 1 e 2 si 


accostano insieme all’ asse delle ascisse; ossia, differenza di 
potenziale e intensità tendono ad annullarsi contem- 
poraneamente. 


393 — Scarica in un circuito di grande autoinduzione e 
di resistenza piccolissima. — Il caso‘è molto diverso se il cir- 
cuito M (fig. 401) ha invece una notevole autoinduzione e 
una resistenza trascurabile. 

In questa condizione ciò che contrasta allo stabilirsi della 
corrente nel circuito è soltanto l’ inerzia elettrica di questo. 
E troviamo che, mentre procede la 
scarica del condensatore, pur dimi- 
nuendo la differenza di potenziale 
agli estremi di MM, la corrente va 
continuamente crescendo, allo stesso 
modo come va continuamente cre- 
scendo la velocità di discesa di un 
pendolo abbandonato all’ oscillazione 

Fig. 401 in un mezzo senza attrito. Di guisa 

che, dopo un certo tempo (molto 

breve di solito) dacchè le due armature sono state messe in 

comunicazione, si raggiungono le condizioni seguenti: diffe- 

renza di potenziale tra le armature nulla, intensità della cor- 
rente di scarica nel circuito massima. i 
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»Ora, noi sappiamo bene ($ 369) che la corrente, in un cir- . 


all’ istante, ma prosegue invece nello stesso senso per un certo 
tempo e con intensità decrescente: così accade ora, e il circuito 
mantenendo per un certo tempo la corrente nel senso di prima, 
carica il condensatore, portando elettricità positiva su quella 
armatura che prima era negativa, e viceversa. 

Ma raggiunto un certo valore della differenza di potenziale, 
la scarica riprende in senso contrario, con lo stesso comporta- 
mento ora descritto. 

Dunque per un certo tempo il circuito sarà percorso da 


correnti che cambiano continuamente di senso, e che, come il. 


calcolo dimostra, hanno f.e.m. e intensità variabili con la 
stessa legge con cui variano lo spostamento e la velocità di un 
pendolo che oscilla. 

In altre parole, se in un sistema di assi coordinati, por- 
tiamo sull’ asse delle ascisse i tempi, e sull’ asse delle ordinate 
i valori delle differenze di potenziale e delle intensità, avremo 
rispettivamente le curve 1 e 2 della figura 392 a pagina 335. 

Da esse si vede che, quando la differenza di potenziale agli 
estremi del filo ha un massimo, 1’ intensità della corrente ha 
il valor zero, e viceversa. Ossia, f.e.m. e intensità di corrente 


cuito in cui sia stata soppressa la. f. e. m. agente, non cessa 


t 


oscillano tutte e due con legge pendolare, essendo però le loro | 


oscillazioni spostate di un quarto di periodo. 


394 — Risultati teorici. — Questi che abbiamo citati sono 
due casi estremi: nella pratica avremo circuiti di cui non sarà 
trascurabile nè la resistenza, nè l’ autoinduzione. 

Un calcolo, che qui non possiamo riferire, ha mostrato che 
la scarica di un condensatore è oscillatoria quando tra la 
resistenza R e l’ autoinduzione L del circuito, e la capacità Cl 
del condensatore esiste la relazione 


A Ta } 
pm È i (19) 
e invece non è oscillatoria se 


EI 
C 





R>Y (20) 


Nel 1° caso poi, supponendo che la resistenza sia trascu- 
rabile, il periodo 7 di oscillazione è legato all’ autoinduzione 
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L del circuito e alla capacità C del condensatore dalla re- 
lazione : 


T=9%rn|LC. (21). 


In pratica però è impossibile realizzare un circuito senza 
resistenza, e quindi il passaggio della corrente nel filo dissiperà 
sempre in calore una certa quantità di energia. 

Allora, in tali scariche, l’andamento della intensità sarà 
rappresentato dalla figura 402, e cioè sarà tale che i valori mas- 
simi della intensità raggiunti ad ogni mezza oscillazione sa- 






Fig. 402 


ranno sempre più piccoli. La scarica dunque andrà via via 
smorzandosi. 


395 — Esperienze di Feddersen. — Feddersen riuscì a ve- 
rificare sperimentalmente i diversi caratteri assunti dalla sca- 
rica nelle varie condizioni del circuito, con un dispositivo mo- 
strato nel suo schema dalla figura 403. 

Il condensatore C è riunito ad un circuito di scarica costi- 
tuito dal filo R e dallo spinterometro E, tra i cui elettrodi si 
provoca la scintilla. 

Lo spinterometro è collocato verticalmente entro una camera 
oscura K munita di un obbiettivo 0. E i raggi luminosi che, 
partendo da E, traversano l'obbiettivo, vengono riflessi dallo 
specchio S e vanno a formare in M l’ immagine reale della 
scintilla sullo schermo LL. 

Lo specchio poi può essere messo in rapidissima rotazione 
attorno all’ asse verticale aa. 








Se lo specchio S è fermo, l’immagine della scintilla in M 
si presenta come un tratto verticale luminoso di color bianco 
n: o rossastro nel centro, e variamente colorato vicino agli eletZ = i 
trodi, a seconda del metallo che li costituisce. È 
Ma se lo specchio ruota velocemente, ad es. nel senso che 
va da S ad S”, sullo sehermo si disegna un nastro luminoso 
orizzontale, da M verso M’: questo intanto dimostra. che la 
scintilla dura un certo tempo. i 
Se al posto dello schermo si pone una lastra fotografica, 
I 


I 





ripetendo l’esperienza possiamo fissare stabilmente l’ immagine 

; del nastro. Osservandola ci convinciamo allora che la scarica 
— nei casi in cui è soddisfatta la disuguaglianza (19) — è real- 
mente un fenomeno oscillatorio. 

Sulla lastra vedremo, infatti, che il nastro è formato da 
tanti tratti luminosi verticali equidistanti, spesso tortuosi, 
che vanno da un elettrodo all’ altro: sono le immagini di al- 
trettante scintille elementari che hanno costituito la scarica. 
Ognuno di questi tratti, poi, è accompagnato da un ciuffo lu- 
minoso, ricurvo, partente da un solo elettrodo, e che si rico- 
nosce come dovuto a un’ emissione di vapori metallici luminosi 
da parte di quell’ elettrodo portato ad alta temperatura dalla. 

e scarica. 

Siccome questi ciuffi non emanano tutti dallo stesso elet- 
trodo, bensì alternativamente dall'uno e dall’ altro, ne de- 
x duciamo che alternativamente l’ uno e l’altro degli elettrodi 
9 fanno l’ ufficio di elettrodo negativo (più luminoso), ossia ap- 

punto ne deduciamo che la scarica è un fenomeno oscillatorio. 
% Le figure 404 e 405 riproducono due fotografie di siffatte 
scintille, ottenute con uno specchio rotante colla velocità di 6590 
e 800 giri per secondo. 
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Conoscendo la velocità di rotazione dello specchio e Ja sua 
distanza dalla lastra, e misurando la distanza fra due ciuffi 





consecutivi, si può 
ricavare sperimen- 
talmente il valore 
del periodo. 

L’esperienza ha 
confermato piena- 
mente il risultato 
teorico riferito al 
$ 394. 





Fig. 405 


Produzione e propagazione delle onde. 


396 —- Oscillatore di Hertz. — La scarica di un conden- 
satore può dunque essere oscillante; e le oscillazioni possono 
. essere molto rapide, rendendo piccole ($ 394) la capacità e la 
autoinduzione del circuito di scarica. 

Con lo scopo di ottenere queste rapidissime oscillazioni, 
Hertz ha costruito l’ apparecchio rappresentato nella figura 406. 


IZ S . ; 
UNA STA ZSÎ sono unite le due sfere pure 
aa ‘i (G metalliche M, M' e le due sfe- 





Fig. 406 


Alle due aste metalliche A, A’ 


rette S, S'; il tutto è disposto 
come mostra la figura, inten- 
dendo che S sia posto a qual- 
che millimetro soltanto di di- 
stanza da S'. 

Riunendo ora A ed A’ ai 
due serrafili L, L’ di un roc- 


chetto R di Ruhmkorff in azione, ad ogni apertura del primario 
una certa quantità di elettricità si porta sulle sfere M ed M'; 
se tale quantità è abbastanza grande, la differenza di potenziale 


fra le sferette S ed S’ cresce al punto, da fare avvenir fra esse 
la scintilla. Alla scarica prendono parte le quantità di elettri- 
cità che si trovano in M ed M', che sono conduttori di piccola 
capacità; essendo poi il circuito di scarica costituito dalle due 


aste 4 ed A', ed avendo quindi resistenza trascurabile, la scarica è |’ 


allora oscillatoria, e di periodo brevissimo ($ 394). 

Ora, questa scarica, o corrente, oscillante crea intorno a sè, 
come tutte le correnti, un campo magnetico ($ 333), che neces- 
sariamente oscilla, con lo stesso periodo della scarica. 

D’ altra parte le cariche elettriche in M ed M' creano al- 
l’intorno un campo elettrico ($ 362), anche questo necessaria- 
mente oscillante. 

Per questa ragione l’ apparecchio di Hertz si chiama osctl- 
latore. 


397 - Onde elettromagnetiche. — Ora, le linee di forza 
elettrica ($ 362) sono linee curve che vanno dall’ una all’ altra 
sfera, e giacciono in piani passanti per la retta congiungente i 





Fig. 407 


centri delle due sfere; e le linee di forza magnetica ($ 333) sono 
cerchi perpendicolari a quella retta. 

La figura 407 mostra con tratto punteggiato le linee di forza 
elettrica, e con tratto intero le linee di forza magnetica. 

Se guardiamo allora quello che accade in un punto qua- 
lunque A (fig. 408) della retta 0 H passante per O e perpendi- 
colare alla congiungente i centri di M e di M', vedremo subito 
che il campo elettrico in A sarà sempre diretto secondo la retta 
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e e’, parallela alla congiungente M M'; e in un senso o nel- 
l’altro, a seconda del segno che hanno, all’ istante considerato, 
le cariche elettriche poste in M ed in M'. La forza magnetica 
sarà invece sempre diretta secondo la mm’, perpendicolare ad. 
ee' e ad OH, e in un senso o nell’altro, a seconda del senso 
che ha la corrente, fra M ed M', nell’ istante considerato. 





Fig. 408 


Ma l’intensità ed il senso, sia della forza elettrica, sia della forza 
magnetica, variano periodicamente durante la scarica oscillante. 

Ora, l’esperienza ha mostrato che tali variazioni del campo 
elettrico e del campo magnetico sono legate tra loro in modo 
indissolubile: non si hanno le une senza le altre. E si è tro- 
vato pure che queste variazioni alternative, dello stesso periodo, 
sì propagano tutto attorno all’ oscillatore con la stessa velocità, 
finita e costante per ogni dielettrico, tanto da generare delle 
vere e proprie onde, come quelle luminose. Tali onde si indi- 
cano col nome di onde elettromagnetiche, o di onde 
Heritziane. 


398 — Risonatore di Hertz. — Si potranno rivelare con 
tutta facilità queste onde procedenti nello 
spazio, con l’esperienza seguente. 
Prendiamo un filo di rame A e pie- 
ghiamolo a cerchio, lasciando una pic- 
cola interruzione in S (fig. 409). Dispo- 
niamo quindi il cerchio in un punto 
qualunque (fig. 410), in modo che il suo 
piano sia perpendicolare al campo ma- 
Fig. 409 gnetico, la cui direzione è quella della 
freccia mm'; ad ogni scintilla in 0 ne vedremo comparire un’altra 
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in S, più o meno vivace a seconda delle dimensioni del cerchio, 
Si ha un massimo di scintilla in S per determinate dimensioni di 
questo circuito, e precisamente quando la sua capacità e la sua au- 





Fig. 410 


toinduzione sono tali che, producendo in esso delle scariche, queste 
abbiano lo stesso periodo di quelle date dall’ oscillatore adoperato. 

Quindi, per analogia con ciò che avviene nel fenomeno della 
risonanza acustica (Vol. I, $ 278), a un tale circuito è stato 
dato il nome di risonatore. 


Lo splendore e la vivacità delle scintilline che scoccano 


‘in Sè diversa a seconda del piano in cui si colloca il riso- 


natore, e a secondadelle diverse posizioni in cui si pone la inter- 
ruzione S. E ciò è ben naturale, quando si pensi che in certe 
posizioni il circuito sarà attraversato dalle sole linee di forza. 
magnetica, in certe altre solo da quelle di forza elettrica; e in 
altre ancora sarà attraversato dalle due specie di linee insieme. 
Per es.: se S è nella posizione indicata dalla figura 410, il 
risonatore non risponde alle variazioni del campo elettrico, 
perchè per effetto di esse gli estremi sono portati ad ogni istante 





Fig. 411 


al medesimo potenziale; ma invece il circuito diviene in tal 
caso sede di correnti elettriche, indotte dalle variazioni del 
flusso di induzione magnetica che lo attraversa ($ 367). 

Se poi facciamo ruotare il risonatore di un angolo retto 
intorno al diametro ee' (fig. 411), esso non risentirà neppure 
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ora, per la stessa ragione, le variazioni del campo elettrico; e. 
adesso nemmeno più le variazioni del flusso magnetico, perchè 
questo più non lo attraversa. 
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Fig. 412 


Infine, lasciando il risonatore col proprio piano perpendi- . 
colare ad 07, portiamo in alto l’interruzione S (fig. 1412) : 
allora esso risentirà le variazioni del campo elettrico, e soltanto 
queste. 


399 — Onde stazionarie. — Le oscillazioni elettromagne- 
tiche si propagano — s’ è detto — con velocità costante; e pos- 





Fig. 413 


siamo provarlo con la seguente esperienza, la quale ci darà 
pure il modo di misurare questa velocità, quando si conosca 
il periodo. 

Poniamo in 0 (fig. 413) 1’ interruzione dell’ oscillatore MM; 
e in R il risonatore. Se nulla è interposto fra 0 ed È, quando 
si hanno scintille in 0, ne compariscono anche in . 
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Se però interponiamo tra R ed 0 una lastra metallica m wm, le 
scintille in R cessano subito. La lastra intercetta le oscillazioni. 
| Poniamo in S.S una seconda lastra metallica molto grande, 
A così orientata che gli angoli OH N, NHR (NHè la nor 
male a SS nel punto H) siano uguali. Le scintille ricompaiono 
» in R. Variando l’ orientazione di S S, le scintille tornano a 
| sparire. Se ne conclude che la lastra S S riflette le oscillazioni 
| Hertziane, con la legge con la quale rifletterebbe la luce. 
Disponiamo ora la lastra S.S perpendicolare alla retta 0H 
(fig. 414): le onde verranno riflesse verso 0. Se siamo in pre- 





Fig. 414 


| senza di un fenomeno oscillatorio, dovremo poter realizzare l’e- 
È sperienza delle onde stazionarie come in acustica (Vol. I, $ 273): 
| lo spazio fra ‘0 ed S S si dovrà dividere in regioni nodali e in 
regioni ventrali. Ciò noi potremo veder subito, spostando: il 
risonatore R lungo la retta 0 H: troveremo delle regioni in cui 
le scintille in R hanno la massima vivacità, e delle regioni in 
È. cui non avvengono. Queste regioni sono equidistanti: la loro di- 


SE 
} stanza è quella che passa tra un ventre e un nodo, e cioè | 


di lunghezza d’ onda. x 

Do Questa esperienza dunque è una prova diretta che siamo in 
presenza di un vero e proprio fenomeno ondulatorio, e che la 
velocità di propagazione di queste oscillazioni è finita. 

L’ esperienza ora descritta ci può dare il valore della lun- 
ghezza d’ onda; e d’ altra parte possiamo trovare con lo spec- 
chio rotante ($ 395) il periodo di oscillazione. Quindi dalla 
relazione X = V. T avremo il valore della velocità V: essa 


io 
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risulta di 300.000 chilometri al secondo, cioè uguale a quella 
delia luce ($ 216). 

Lo studio della propagazione di queste onde elettromagne- 
tiche è stato approfondito. E si è potuto constatare che tutte 
le leggi che valgono per la propagazione delle onde luminose, 
valgono pure per quelle Hertziane. In particolare, anche queste 
si riflettono, si rifrangono, interferiscono come quelle 
luminose. Non possiamo però prolungarci su di un tale argo- 
mento; ci basta di averne accennato i risultati. 


400 — Coherer. — Per rivelare con maggior sensibilità che 
. non col risonatore di Hertz, le onde emesse da un oscillatore, 
si ricorre molto spesso all’ artificio seguente. In un tubetto di 
vetro T (fig. 415) si introducono due elettrodi metallici E, E", 
fra cui si interpone un po’ di 
limatura 7 di qualche metallo 
non ossidabile — per es.: di 
argento o di nikel — in quan- 
tità tale, da restare assai libera 
nello spazio compreso fra gli 
elettrodi. 





dizioni ordinarie presenta una 

Fig. 415 grandissima resistenza alla 

corrente elettrica; tanto che, 

se lo inseriamo nel circuito di una pila P insieme con un gal- 

vanometro G&G, questo ci indicherà il passaggio di una corrente 
debolissima. 

Se però in vicinanza di un tale apparecchio entra in azione 
un oscillatore, il tubetto 7 acquista subito una notevole con- 
ducibilità, e il galvanometro subisce una deviazione notevole. 

Ma anche dopo cessata la propagazione delle onde elettro- 
magnetiche, il tubetto mantiene la conducibilità acquistata. Si 
può tuttavia ricondurlo alle condizioni primitive, battendolo 
con un leggiero colpo, in modo da scuotere la limatura. 

Un tale apparecchio è un rivelatore sensibilissimo di onde 
elettromagnetiche e si chiama coherer. 


T'elegrafo senza filo. 
401 — Il coherer, quando sia posto in condizioni oppor- 


tune, può risentire anche l’ azione di onde che provengono da 
oscillatori collocati a centinaia di chilometri di distanza. 


Un siffatto tubetto in con- 
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Questo fenomeno è stato utilizzato da Guglielmo Marconi 
nel suo telegrafo senza filo, per mettere insieme un appa- 
è rato che permetta di trasmettere e ricevere segnalazioni a gran- 
dissima distanza. Daremo qui un cenno schematico della più 
semplice disposizione di una stazione trasmettitrice e di una 

ricevitrice. 





402 — Stazione trasmettitrice. — In essa si trova una 
pila P (fig. 416), la cui corrente può essere inviata nel pri- 
mario di un rocchetto di Rubmkorff R, munito di un rapidis-. 
simo interruttore I. 

a Tenendo abbassato il tasto 7, l’ interruttore I agisce, ed il 
i rocchetto produce nell’ oscillatore 0 una serie di scintille elet- 
| triche. 

| Esse si susseguono a 
Du brevissima distanza di tem- 
È th po l una dall’ altra: ogni 
È scarica è oscillatoria, e 
i quindi per ognuna di esse 
un seguito di onde elettro- 
: magnetiche viene lanciato 
î nello spazio. 

Per aumentare poi l’e- 
I nergia irraggiata tutto at- 
le” torno, si è trovat molto ef- 
ficace collegare © delle 
3 sferette dell’ oscillatore con 
| la terra, e l’altra con ua Fi 
lungo filo 4, o sistema di 
fili, teso verso l’alto e so- 





R 


È: È stenuto da un’ antenna, det- | dna 
t P POR 
P o aereo. 
I dici ia 
i 403 — Stazione ricevi- 
| trice. — Le onde così lan- Fig. 416 


ciate tutto all’intorno nello 

È spazio potranno arrivare alla stazione ricevitrice con intensità. — 

F sufficiente per essere avvertite. Tale stazione è costituita 
(fig. 417) da un aereo AT simile a quello della stazione tra- 

smettitrice, unito ad uno degli elettrodi dijun coherer C, mentre 

l’ altro elettrodo di questo comunica colla terra. Il coherer 

inoltre fa parte del circuito di una. pila P, insieme con uno 
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speciale apparecchio, detto relais, costituito da un’ elettroca- 
lamita E, la cui ancora N può chiudere in Î Circuito di 
un’ altra pila P”. 

Quando le onde investono l’ aereo A, determinano ai suoi 
estremi delle variazioni di potenziale, che rendono conduttore 
il coherer C; e allora la corrente della pila P circola in E, 
magnetizza questa elettrocalamita, e l’ ancora di ferro N viene 
attratta. E così questa chiude il circuito della pila P', nel quale 
i sono inseriti una mac- 

pf: china telegrafica Mor- 
se, M, e l’ apparecchio 
T, poco diverso da un 
campanello elettrico. 

Tale apparecchio, 
detto scuotitore © 
trembleur, ha l’ uffi- 
cio di scuotere il co- 
herer C, in modo che 
— appena cessata l’ a- 
zione delle onde elet- 
tromagnetiche — esso 
ritorni allo stato na- 
turale di grande resi- 
stenza elettrica. 

Ecco dunque come 
procedono le cose. Se 
alla stazione trasmet- 
titrice si tiene. abbas- 

Fig. 417 sato il tasto per po- 

chissimo tempo, un 

breve seguito di onde arriva all’ aereo 4, il coherer diviene 
subito conduttore, l’ ancora N viene attratta, si chiude in a il 
circuito di P”, e la corrente circola in M e in 7; ma poi subito 
— per gli urti dati dal martellino w di 7 — il coherer ritorna 
allo stato naturale, l’ ancora N si risolleva, si riapre il circuito 
di 7, e la macchina telegrafica M segna sulla carta un piccolo 
tratto. >» 
Se, invece, alla stazione trasmettitrice si tiene abbassato il 
tasto per un tempo alquanto più lungo, l’ oscillatore emette 
tante successioni di onde durante un tempo maggiore: l’ ancora 
N resta quindi attratta in modo da tener chiuso per un tempo 
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più lungo il circuito di P' e la macchina telegrafica M segna 
sulla carta un tratto di maggiore lunghezza. 

Combinando opportunamente tratti brevi e tratti lunghi, si 
formeranno anche qui i segni dell’ alfabeto Morse. 

Sia la stazione ricevitrice, come quella trasmettitrice, sono 
nella pratica più complicate di quanto non apparisca da questa 
descrizione sommaria; ma non possiamo entrare più addeniro 
nel loro modo di funzionare. 

Diremo soltanto che invece del coherer ora descritto, si 
usano ora in varî impianti altri rivelatori di onde, fondati su 
principî diversi, assai più sensibili del coherer e di funziona- 
mento molto più sicuro. 


loni ed elettroni. 


Scariche elettriche nei gas. 


404 — Ioni gassosi. — Vi è un grande numero di feno- 
meni — oltre quelli che già abbiamo enumerati a proposito del- 
l’elettrolisi — in cui si riscontra l’esistenza di particelle materiali 
elettrizzate dell’ uno o dell’ altro segno. 

Come nei liquidi, anche nei gas possono, in condizioni op- 
portune, esistere tali particelle. 

Poniamo, infatti, una candela accesa C (fig. 418) davanti 
alla pallina di un elettroscopio scarico E. Avvicinando alla can- 
dela, dalla parte opposta, un 
bastone B di ebanite, che 
sia stato strofinato con lana, 
vedremo subito che T elet- 
troscopio si carica perma- 
nentemente. 

Ci sara facile riscontrare 
che la carica dell’ elettro- 
scopio è negativa, ed è quindi 
dovuta a particelle respinte 
dall’ ebanite. Sostituendo all’ ebanite un bastone di vetro elet- 
trizzato, si trova che la carica assunta dall’ elettroscopio è 
invece positiva. | 

Perciò nella fiamma, 0, meglio, nei prodotti gassosi che si 
svolgono dalla fiamma della candela, esistono particelle elet- 
trizzate positivamente e particelle elettrizzate negativamente. 





Fig. 418 
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Possiamo mostrare che anche i corpi incandescenti emet- 
tono particelle elettrizzate, eseguendo quest’ altra semplice espe- 
rienza, dovuta al prof. Brunè. 

Ricopriamo il vetro di una comune lampadina elettrica con 
uno strato di sostanza conduttrice (per es. grafite sospesa in 
acqua gommata) fino a poca distanza dalla ghiera d’ ottone. 
Mettiamo poi questo strato in comunicazione con un elettrosco- 
pio, e comunichiamogli una carica positiva, mentre si tiene 
spenta la lampadina. 

Quando allora questa si accende, l’ elettroscopio si scarica 
con notevole rapidità. Se invece lo carichiamo di elettricità 
negativa, esso non si scarica nell’ accender la lampada, se non 
quando la temperatura del filamento della lampada stessa au- 
menta fin verso il calor bianco. 

Le particelle elettrizzate che con queste esperienze si ren- 
dono palesi, si chiamano ioni, per analogia con quelle che 
compariscono nelle soluzioni ($ 309); e il fenomeno della for- 
mazione degli ioni, prende il nome di sonizzazione. 

Uno dei mezzi più comuni per produrre l’ ionizzazione in 
un gas ci vien fornita dai tubi di Crookes. Essi consistono 
in ampolle di vetro 7 (fig. 419), di varia forma, nelle quali 
vengono saldati due o più elettrodi 
di metallo 4, B. In queste ampolle 
si opera una rarefazione assai spin- 
ta, e poi si chiudono alla fiamma. 

Quando — mediante una mac- 
china elettrostatica o un rocchetto 
di Ruhmkorff — si fa passare una 
scarica tra gli elettrodi A e B, nel 
gas esterno circostante al tubo di 
Crookes si produce rapidamente una Fig. 419 
quantità assai grande di ioni gas- 
sosi, che recano cariche sia positive che negative. 

Poniamo in prossimità del tubo un elettroscopio E, capace, 
in condizioni normali, di serbare la carica per parecchie ore: 
esso sì scarica invece in pochi secondi quando il tubo agisce. 
Infatti la pallina dell’ elettroscopio, se sarà carica, ad esempio, 
positivamente, attirerà gli ioni negativi ; e così la carica posi- 
tiva dell’ elettroscopio verrà tosto neutralizzata. 

A riprova di ciò, prendiamo un tubo 7 (fig. 420), munito 
ad un’ estremità di un imbuto C, ed all’ altra di un’asticella M 
di metallo, tenuta bene isolata, e posta in comunicazione con 
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un elettroscopio carico E. Lungo il tubo si può stabilire una 
corrente d’ aria, diretta verso M, servendoci di un aspiratore 
applicato alla tubulatura laterale A. 

Di fronte all’ imbuto C disponiamo un tubo di Crookes RP, 
chiuso entro una scatola di piombo munita di una piccola 
apertura. 

Se si fa allora funzionare il tubo E senza far circolare 
l’ aria nell’ interno del tubo 7, l’ elettroscopio resta carico. Ma 
se — mediante l’ aspiratore — provochiamo una corrente di- 
retta nel senso indicato nella figura 420 dalla freccia, 1’ elettro- 
scopio si scarica rapidamente. 

Questo dimostra che l’ elettroscopio perde la sua carica per 
opera di particelle che sono generate nell’ aria all’ imbocca- 





Fig. 420 


tura dell’ imbuto, e che dalla corrente vengono trascinate sul- 
l’ asta M. 

Ma se il tubo di metallo 7 è lungo e stretto, e posto in 
comunicazione col suolo, 1’ elettroscopio rimane ugualmente 
carico : questo dimostra che le particelle che scaricano l'elet- 
troscopio perdono la loro proprietà venendo a contatto con dei 
conduttori a potenziale nullo. 








Infine, se il tubo 7 è un largo tubo metallico, lungo l’asse 
del quale sia disposto un filo f anch’ esso metallico (fig. 421), in 
condizioni ordinarie — se f è isolato — la corrente d’aria sca- 
rica l’elettroscopio ; se invece — mediante una batteria P di 
pile o di accumulatori — si stabilisce tra il filo f e il tubo 7 
una forte differenza di potenziale, l’ elettroscopio non si scarica 
più. E ciò mostra che le particelle sono elettrizzate. 


405 — Cause della ionizzazione. — L'ipotesi più probabile 
intorno alla produzione di queste particelle o ioni gassosi, 
si è che esse provengano dalla dissociazione molecolare, come 
già abbiamo supposto avvenire per gli ioni nelle soluzioni. 

Ammettiamo, cioè, che gli ioni gassosi siano prodotti dallo 
scindersi della molecola gassosa in due parti, l’una carica di 
elettricità positiva (ione positivo), e l’altra di elettricità 
negativa (ione negativo). 

Però, le parti in cui si scinde la molecola nella ionizza- 
zione dei gas, si ritengono assai diverse da quelle in cui si 
scinde la molecola nella dissociazione degli elettroliti. 

Infatti, negli elettroliti — che son sempre corpi composti — 
gli ioni positivi sono costituiti da atomi, o da aggruppamenti 
di atomi, sempre di specie diversa da quella che costituisce gli 
ioni negativi (es.: (4) + e (SO,) —). Invece la scissione delle 
molecole gassose si ha anche in quei gas che sono corpi sem- 
plici, e in tal caso gli ioni, tanto positivi che negativi, sono 
costituiti tutti da atomi della stessa specie. 

E invero la scissione delle molecole gassose, ossia la toméz- 
zazione dei gas, può avvenire in vari modi. Uno dei più 
comuni e importanti è quello della ionizzazione per urto. 

Sappiamo che se in un 
a î "n gas si stabilisce una con- 
veniente differenza di po- 

tenziale — ad esempio, 

li se si immergono nel gas 
stesso due conduttori 
metallici A, B (fig. 422) 
portati a differente livello 
elettrico — si ha il noto fenomeno della scarica elettrica, per 
cui avviene un trasporto di elettricità da un elettrodo all’ altro. 
Tale trasporto viene effettuato per convezione da un’ enorme 
quantità di ioni che si producono al primo istante in cui la 


scintilla incomincia. 
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Il fenomeno può trovare spiegazione nel fatto, posto in 
chiaro dall’ esperienza, che in un gas, qualunque sieno le sue 
condizioni, sì trova sempre un certo numero di ioni, che è d’ or- 
dinario molto piccolo. Quando nel gas fra i due elettrodi A e B, 
si stabilisce un campo elettrico, gli ioni vengono attratti, quelli 
di un segno da A, gli altri da B, con velocità che cresce 
man mano che la differenza di potenziale tra A e B si fa più 
grande. 

Per effetto della velocità assunta dai pochi ioni presenti 
nel campo elettrico, hanno luogo urti tra questi e le molecole 
neutre, urti che avvengono con forza viva sempre maggiore 
al crescere della velocità degli ioni stessi. In questi urti le 
molecole neutre si rompono, e quindi si ha la produzione di 
nuovi ioni, i quali alla lor volta vanno ad aumentare il nu- 
mero degli urti e delle dissociazioni: finchè poi, dopo un 
tempo straordinariamente breve, si produce il fenomeno finale, 
cioè la scintilla. 

L'ipotesi ora accennata è tanto più naturale, in quanto 
che questo genere di ionizzazione è accompagnato da tutti quegli 
effetti che si hanno quando un proiettile va a colpire un osta- 
colo. Si ha infatti, nella ionizzazione per urto, produzione di 


luce e di calore. 


406 — Varî aspetti della scarica nell’aria. — La diversa 
distribuzione degli ioni 
nell’ambiente in cui av- 
viene la scarica può anche 
render ragione dei diversi 
aspetti che ha la scin- 
tilla a seconda delle cir- 
costanze. Così, se la scin- 
tilla scocca fra due elet- 
trodi molto vicini, cioè 
se la distanza esplo- 
siva è piccola, la 
scintilla consiste in 
un tratto rettili- 
neo luminosissimo 
(fig. 423). Aumen- 
tando la distanza 
esplosiva, la scin- 
tilla prende l’aspetto 








Fig. 424 








di una linea spezzata (fig. 424); e per distanze maggiori lascia 
sfuggire lateralmente dei tratti luminosi, che partono sopratutto 





la, aumentando 
non si ha più la 
scintilla rumoro- 
sa. La scarica 
prende (fig. 426) 
la forma di fioc- 
chi luminosi vio- 
lacei che si pos- 
sono rendere an- 
che maggiori, se 
la scarica avvie- 
ne fra delle punte. 


dagli angoli ove 
la scintilla si pie- 
ga; cosicchè la 
scarica appare 
come ramificata 
(fig. 420). 
Quando la ca- 
pacità dei con- 


Fig. 425 duttori è picco- 
notevolmente la distanza fra gli elettrodi, 





Fig. 426 


407 — Altri effetti della scarica. — Oltre che fenomeni 





luminosi, la scarica produce anche 
degli effetti termici, che si possono 
mettere in evidenza mediante l’ appa- 
recchio mostrato dalla figura 427. 

Un pallone di vetro P è attraver- 
sato da due conduttori che terminano 
nell’ interno del pallone con due sfe- 
rette a, bd. Il pallone è munito di un 
tubo sottile 4, pieno fino in € di 
acqua colorata, e capovolto su di un 
vaso V. 

Facendo scoccare tra a e 6 un di- 
screto numero di scintille, si vede abbas- 
sare il livello del liquido nel cannello. 
Ciò è dovuto appunto al calore svolto 
nella scarica, pel quale si è dilatata 
l’aria nell’ interno del pallone. 
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La scintilla può produrre inoltre effetti meccanici, che 
possono esser notevoli, se la scarica implica il trasporto di una 
grande quantità di elettricità, come può aversi nella scarica di 
una batteria di condensatori. 

Si riesce con essa — con un conveniente dispositivo — a 
spezzare un pezzo di legno interposto fra gli elettrodi, e perfino 
a forare una grossa lastra di vetro. 


408 — Fulmine. — Tale esperienza può anche servire a 
spiegare gli effetti disastrosi del fulmine, che non è se non 
un’ enorme scintilla, in cui la quan- 
tità di elettricità messa in giuoco 

è grandissima. 

P Le nubi temporalesche, infatti, 
sono elettrizzate: ora positivamente, 
ora negativamente. E per provarlo 
sì può impiegare un’ asta conduttrice 
isolata, terminata in alto da una 
punta P (fig. 428) e drizzata su di un 
edificio. L’ asta si collega col botto- 
ne di un elettroscopio E il cui in- 
voluero metallico è posto a terra. 

Quando passa una nube tempo- 
ralesca, per la nota azione delle 
punte ($ 267) le foglie dell’ elettro- 
scopio si vedono divergere : la loro 
elettricità è dello stesso segno di 
quella portata dalla nube. 

Ora, se due nubi cariche di elet- 
tricità contrarie sono sufficientemente 





$ "009 vicine, la scintilla scocca attraverso 
lo strato d’ aria che le separa. Ma 
iù Sagnt quando invece una nube fortemente 


carica passa in vicinanza del suolo, può darsi che la scintilla 
scocchi fra la nube e la terra: questa scintilla costituisce ap- 
punto il fulmine. 


409  Parafalmine. — Si può evitare la caduta del ful- 
mine sugli edificî mediante il parafulmine. 

Il parafulmine più semplice consiste in una lunga asta me- 
tallica verticale, terminata a punta nella parte superiore, driz- 
zata sul tetto dell’ edificio che si vuol proteggere, e in comuni- 
cazione metallica col suolo. 
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Quando una nube fortemente elettrizzata viene a passare 
sull’ edificio, 1’ elettricità di nome contrario, indotta dalla nube 
nel suolo, sfugge per la punta e neutralizza più o meno com- 
pletamente la carica della nube stessa. 

Talvolta ciò basta ad impedire la caduta del fulmine. 

Talaltra però il fulmine scocca egualmente; ma allora segue 
la via meno resistente, vale a dire l’ asta del parafulmine ed il 
conduttore che va al suolo. Se l’ impianto è ben fatto, l’ edificio 
non viene danneggiato. 


410 — Segnalatori di scariche atmosferiche. — Da qualche 
anno negli osservatori meteorologici è venuto in uso di regi- 
strare le scariche elettriche 
x  Atmosferiche, anche quando 
il temporale è lontano: il che 
fu fatto per la prima volta 
dal prof. Boggio-Lera. Uno 
degli apparecchi adoperati 
è mostrato dalla figura 429, ed 
è dovuto al prof. Lancetta. 
In esso si ha una parte 
ricevitrice, ed una parte re- 
gistratrice. La prima consta 
di un coherer sensibile € 
($ 400), collegato da una 
parte colla terra e dall’altra 
con una lastra metallica M 
— munita di numerose pun- 

te — che serve da aereo. 
La parte registratrice è 
simile a quella del telegrafo. 
senza filo: e consta di un 
relais W e di un trembleur 
Fig. 429 XK. Il relais chiude un cir- 

cuito che fa funzionare un apparecchio registratore. 
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411 -— Elettricità atmosferica in tempo sereno. — Del 
resto, l’ elettricità in seno all’ aria esiste pure quando non vi 
è temporale. La cosa può dimostrarsi col dispositivo stesso 
della figura 428. Se si lascia I’ apparecchio a sè, si trova che 
l’ elettroscopio anche in tempo di calma si carica: e in tal caso 
sempre positivamente, 
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4 Se poi in una ascensione aeronautica si porta nella uavi- 
cella del pallone un elettroscopio, unito ad un lungo filo me- 
| tallico che si lascia pendere sotto la navicella, le foglie si 
È caricano invece. negativamente. 
| La spiegazione delle due esperienze è unica: tutto procede, 
infatti, come se la terra fosse carica negativamente. Giacchè, i 
nella prima esperienza, l’asta isolata si elettrizza per influenza: 
| l’ elettricità negativa sfugge per la punta, mentre |’ elettricità 
È positiva rimane nell’ elettroscopio. Nella seconda, la terra elet- 
trizza il filo ed è Vl’ elettricità positiva che si disperde. 
Il fenomeno però si spiegherebbe ugualmente bene, anche 
ammettendo che le alte regioni dell’ atmosfera fossero cariche 
positivamente. 


412 — Scarica nei gas rarefatti. — Il movimento degli 
ioni sotto l’ azione di un campo elettrico dà luogo, quando 
| l’ ionizzazione si produce in un gas rarefatto, a manifestazioni 
| luminose, che per il loro 
svariato carattere attrag- 
gono subito l’ attenzione 


del fisico. 
Se si prende un tubo 
P di vetro munito di elet- 


“N trodi (fig. 480), e se, per 
i mezzo di una buona 
pompa vi si opera la ra- 
refazione, allora  colle- 
gando i due elettrodi coi 
poli di una macchina 
elettrostatica, o meglio 
di un rocchetto di Ruhm- 
korff, si vede apparire 
un nastro lucente viola- 
ceo (una lunga scintilla), 
che va dall’ uno all’ altro 
elettrodo. 

Se si fa crescere a 
poco a poco la rarefa- 
È zione, il nastro si al- 
larga; poi la luminosità Fig. 430 pri 
| invade tutto il tubo, mostrando che il numero delle particelle 
elettrizzate, che coi loro urti provocano manifestazioni di luce, 
cresce con la rarefazione. 
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Nello stesso tempo un’ altra particolarità si osserva: la co- 
lonna luminosa non forma più una banda continua tra l’anodo 
e il catodo, ma presso quest’ ultimo essa apparisce interrotta 
da uno spazio oscuro, che si chiama spazio oscuro di 
Faraday. 

Proseguendo ancor più la rarefazione, l’ aspetto della sca- 
rica si modifica, in un modo del tutto singolare: la colonna 
luminosa, a partire dall’ anodo, apparisce frazionata e costituita 
da strati alternativamente luminosi ed oscuri. La scarica allora 
dicesi perciò stratificata. 

Andando dall’anodo verso il catodo, si vede che alle 
stratificazioni s segue lo spazio oscuro a di Faraday; e a 
questo segue uno spazio luminoso, che è diviso dal catodo 
da un secondo spazio oscuro bd, detto spazio oscuro cato- 
dico. 

Le stratificazioni s, col progredire della rarefazione, diven- 
gono sempre più larghe e a contorni sempre meno netti, finchè, 
con un vuoto abbastanza spinto, spariscono totalmente. A questo 
punto la parete di vetro, nella regione prospiciente il catodo, 
diventa vivamente fluorescente. 


413 — Raggi catodici. — Tale fluorescenza è dovuta a ra- 
diazioni che, partendo dalla parte del catodo, vanno a colpire 
la parete di vetro; per cui si è dato loro il nome di raggi 
catodici. 

Essi sono costituiti da parlicelle cariche di elettricità nega- 
tiva, che soltanto apparentemente sembrano emesse dal catodo. 
A rarefazioni corrispondenti a circa un milionesimo di atmo- 
Sfera queste particelle assumono velocità grandissime. 

Però, con un vuoto così spinto, essendo molto rare nel tubo 
le molecole gassose, tali particelle non subiscono che pochi 
urti, e ciò spiega l’ assenza quasi completa di luminosità lungo 
il percorso dei raggi catodici, sebbene questi, a causa della loro 
enorme velocità, debbano possedere una notevole energia. 

Lo studio di queste radiazioni ha potuto stabilire le se- 
guenti proprietà : 


I. 1 raggi catodici partono dal catodo normalmente 
alla sua superficie, e si propagano in linea retta. 


La figura 451 rappresenta il tubo che serve a dimostrare 
tale proprietà. Il catodo N è costituito da una calotta sferica @ 
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col centro di curvatura in 0: un filo P, saldato nella parete 
superiore del tubo, funziona da anodo. 





Fig. 481 


Nell’ interno del tubo, davanti al catodo, è posta una croce 





di alluminio d. Collegando N e P 
coi poli di un rocchetto di indu- 
zione, si vede sulla parete opposta 
ad O proiettarsi l’ ombra geome- 
trica d della croce d, come se i 
raggi luminosi partissero dal een- 
tro O di curvatura del catodo «. 


IL. I raggi catodicì pos- 
sono produrre effetti ter- 
mici. 


Per provar ciò si adopera un 
tubo di Crookes che ha per ca- 
todo una calotta sferica concava 
a (fig. 432), nel cui centro si trova 
una lastrina di platino b. I. raggi 
catodici, propagandosi normal- 
mente alla superficie del catodo 4, 
sì concentrano su bd, arroven- 
tando il platino, e qualche volta 
determinandone la fusione. 
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III. I raggi catodici determinano effetti meccanici. 

Ciò si dimostra ponendo sul cammino dei raggi catodici 
un mulinello mobilissimo e leggerissimo (fig. 433), preparato 
con palette di mica. 













































































































































































Fig. 433 
Quando il tubo funziona, il mulinello si mette in rapido 
movimento, nel senso indicato dalla freccia. 


IV.Iraggicatodicitrasportano unacaricanegativa. 

Di fronte al catodo, in un tubo a vuoto (fig. 434), è posto 
un piccolo cilindro A di Faraday ($ 251) in comunicazione con 
un elettroscopio a foglie d’ oro E. 





Fig. 434 


Per evitare ogni influenza esterna, il tubo A è tenuto dentro 
un secondo cilindro di metallo B posto a terra. L’ anodo poi 
è costituito da un reoforo saldato nella parete inferiore del tubo. 

Quando il tubo funziona, l’elettroscopio si carica negati- 
vamente. Ciò dimostra appunto che le particelle catodiche por- 
tano delle cariche negative. 
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trico. 


Pa fra due lastrine 4, B (fig. 435) collegate una col polo posi 
vo, l’altra con quello negativo di una batteria di pile o di 
accumulatori. La deviazione è resa manifesta dallo sposta- 
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Fig. 485 


mento sul vetro della macchia fluorescente, che da @ si sposta 
in b, non appena si stabilisce la differenza di potenziale fra 


deb. - È 
VI. I raggi catodici sono deviati da un campo ma- 
gnetico. 


Si ottiene, infatti, uno spostamento della macchia fluore- 
scente in un tubo della forma indicata dalla figura 436, quando 
esso venga posto fra le branche di una calamita nel modo indi- 





Fig. 436 


cato dalla figura stessa; si constata che la deviazione ha luogo 
normalmente alla direzione del campo magnetico, come se si 
trattasse di un filo flessibile percorso da una corrente elettrica 
diretta verso il catodo. 


Y 


414 — Raggi anodici. — La teoria delle dissociazioni mo- 
lecolari esige che anche nei tubi a vuoto, insieme con le par- 
ticelle negative, che costituiscono i raggi catodici, si producano 
particelle positive. Per rivelarle si fa uso di tubi il cui catodo 


V.Iraggi catodici sono deviati da un campo elet- 


Ciò si può dimostrare conducendo il fascio catodico a È di 

















CC è provvisto di piccoli fori (fig. 437, «). Si osserva allora che 
— contemporaneamente ai raggi catodici che si propagano verso 
la regione A del tubo nella quale trovasi l’anodo — attra- 
verso ai fori del catodo CC si propaga una debole luminosità 
versoZla regione B. 





Fig. 437 


#7 In tal modo, in questa regione posteriore al catodo, si hanno 
tanti filamenti luminosi, ciascuno in corrispondenza di un foro. 
Apparentemente questi filamenti hanno origine dal catodo; 
in effetto, però, essi provengono dalla regione compresa fra 
l’anodo e il catodo: tanto è vero che, se si pone un corpo P 
(fig. 437, 8) davanti al catodo, scompariscono quei filamenti che 
sembravano partire dai fori posti in corrispondenza di P. 

Questi raggi che si propagano verso B — ossia dalla parte 
opposta a quella dell’anodo — sono anch’essi deviati da un 
campo elettrico e da un campo magnetico, in modo analogo ai 
raggi catodici; senonchè le deviazioni avvengono in senso op- 
posto di quelle dei raggi catodici. 

Ciò suggerisce che questi nuovi raggi sieno costituiti da 
particelle elettrizzate positivamente, anzichè negativamente. Ma 
del resto, tal! cosa si può mostrare coll’ esperienza diretta, 
usando un dispositivo simile a quello che ha servito a rivelare 
la carica dei raggi catodici. 

Perciò i raggi che destano la luminosità al di dietro del 
catodo vengono chiamati raggi anodici. 














Qualche volta essi vengono anche detti raggi di Gold- 
steiîn dal nome del loro scopritore, od anche raggi canali, 
pel fatto che essi sembrano partire dai fori. | 


415 — Velocità, carica, e massa dei raggi anodici e catodici. 
— Nell'ipotesi assai verosimile che i raggi anodici e i raggi 
catodici sieno dovuti al movimento di particelle elettrizzate, 
mediante ricerche assai delicate e di cui qui non è possibile 
riferire per esteso, si è potuto stabilire quanto segue: 

1.° I raggi anodici hanno masse dello stesso ordine di gran- 
dezza di quelle degli atomi dei gas da cui provengono. 

9.° La carica dei raggi anodici è all’ incirca 1,1 .10-!* cou- 
lomb ($ 258). Ed è approssimativamente quella che ha un 
atomo di idrogeno nell’ elettrolisi. 

3.° La velocità dei raggi anodici ha diversi valori, a se- 
conda delle condizioni dell’ esperienza; in ogni caso si mantiene 
inferiore a 10.000 chilometri per secondo. 

Per i raggi catodici invece si è arrivati alle seguenti. con- 
clusioni : 

1.° La massa dei raggi catodici è circa 2000 volte più pice- 
cola di quella dell’ atomo d’ idrogeno. 

3.° La carica elettrica dei raggi catodici si può, a meno 
degli errori di esperienza, ritenere uguale a quella che ha un 
atomo di idrogeno nella dissociazione elettrolitica ($ 309). 

3.° La velocità dei raggi catodici varia con le condizioni 
dell’ esperienza, e nei tubi a vuoto si mantiene tra 22000 e 
100000 chilometri al secondo. 


416 — Corpuscoli. - Elettroni. — Ora, il risultato precedente 
è assai significativo. 

La massa di una particella catodica deve intanto essere 2000 
volte più piccola di quella di un atomo di idrogeno; la par- 
ticella catodica non è quindi se non una frazione dell’atomo 
chimico. 

Inoltre, sieccome la massa e la carica dei raggi catodici si 
mantengono costanti, qualunque sia il gas da cui essi proven- 
gono, dobbiamo concludere che la particella catodica è sempre 
la stessa, qualunque sia la specie atomica dalla quale deriva. 

Ciò porta a ritenere che gli atomi dei corpi, qualunque sia 
la loro natura, siano formati di particelle materiali aventi in- 
dividualità propria, dotate tutte della stessa massa e della stessa 
carica elettrica. 
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A queste particelle finora non scisse, di massa circa 2000 
volte più piccola di quella dell’atomo di idrogeno, e che appaiono 
come i costituenti degli atomi di tutte le sostanze conosciute, 
si dà il nome di corpuscoli, e qualche volta il nome di 
elettroni. Però oggi è invalso I° uso di designare col nome 
di elettrone la sola carica elettrica che ognun di essi porta, 
e che è la carica elettrica più piccola colla quale finora ci sia- 
mo trovati in presenza. 

Perciò colla parola elettrone si viene piuttosto a designare 
l’ atomo di elettricità. 


417 — Raggi di Réntgen. — In un tubo di Crookes, la re- 
gione del vetro colpita dal bombardamento delle particelle ca- 
todiche è sede di un fenomeno importantissimo, che fu scoperto 
da Roòntgen; da essa, cioè, partono speciali radiazioni invisibili, 
che sono state chiamate raggi di Rontgen o raggi X. 

Essi non si generano soltanto nel vetro; ma si producono ogni 
volta che i raggi catodici incontrano un ostacolo. 

Le proprietà di tali radiazioni sono, in breve, le seguenti: 

1.° I raggi X partono da qualunque punto che vien colpito 
dai raggi catodici, e si propagano come la luce in linea retta, 
dirigendosi in tutti i sensi. 

2.° Nel loro percorso vengono assorbiti più o meno dai 
corpi che incontrano. La maggior parte dei corpi però è per 
essi trasparente; solo i metalli più pesanti, sotto sufficiente 
spessore, possono dirsi opachi pei raggi X. 

3.° Essi destano la fluorescenza in alcuni corpi, come il 
platinocianuro di bario, il solfuro di zinco, ecc. 

4.° Esercitano una forte azione fotografica sui sali di argento 
capaci di essere impressionati dalla luce ordinaria. 

5.° Non subiscono nessuna deviazione, nè per parte di un 
campo elettrico, nè per parte di un campo magnetico. 

6.° Non sono suscettibili nè di riflessione, nè di rifrazione 
regolare. 

7.° lIonizzano fortemente i gas da essi attraversati. 

8.° Incontrando un corpo capace di assorbirli, ad esempio 
una lastra di piombo, lo riscaldano lievemente, e danno luogo 
a radiazioni della stessa natura della radiazione incidente. 

Si ritiene per questi fatti che i raggi X sieno impulsi di- 
sordinati e non periodici dell’etere; essi si propagano colla ve- 
locità della luce. L’ origine di tali impulsi si dovrebbe attribuire 
agli urti delle particelle catodiche contro il vetro od altro 
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ostacolo interposto sul cammino’ dei raggi catodici. Tale teoria 
però non è da tutti oggi accettata. 





I scatola foto rafica 


Fig. 488 
I raggi X hanno ricevuto in pratica notevoli applicazioni. 
Il grado di traspa- 
renza che hanno per 
questi nuovi raggi mol- 
li corpi che sonoopachi 
per la luce ordinaria, 
come il legno, la carta, 
i tessuti organici, i me- 
talli leggeri, ecc., unito 
alla proprietà dei raggi 
X, di rendere luminoso 
il platinocianuro di ba- 
rio e di impressionare 
le lastre fotografiche, 
ha permesso la visione 
e la fotografia (radîo- 
grafia) dei corpi 0- 
pachi nascosti entro 
involti non trasparenti 
per la luce ordinaria. 
La figura 438 mostra 
il tubo a raggi X che, 
serve a tale scopo, e il 
modo di prendere la 
radiografia delle ossa, 
Fig. 439 per es., di una mano, 
le quali sono meno trasparenti delle parti molli del nostro 
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corpo. E la figura 439 mostra una di tali radiografie ottenuta 
dal prof. Schincaglia. 


418 — Aurore polari. — Prima di abbandonare l’argomento 
delle scariche nei gas rarefatti, vogliamo accennare ad un gran- 
dioso fenomeno che si verifica talora ai limiti estremi I atmo- 
sfera : l’ aurora polare. 

Nelle alte latitudini succede spesso che nella notte il cielo 
si illumini. Dalla volta celeste si vedono allora pendere larghe 
cortine di luce variopinta (fig. 440), che richiama alla mente 











Fig. 440 


la luminosità che vediamo comparire nei tubi a vuoto. Tale 
rassomiglianza porta a supporre che questo fenomeno sia dovuto 
ad un passaggio di elettricità nelle alte regioni dell’ atmo- 
sfera. 

La spiegazione sembra tanto più plausibile in quanto che 
le aurore polari sono sempre accompagnate da perturbazioni 
dell’ ago magnetico, che si muove disordinatamente, come se 
delle correnti elettriche venissero in vario senso a percorrere in 
prossimità di esso. 

Per questo occorre che i più alti strati dell’ atmosfera subi- 
scano una forte ionizzazione, che da alcuni vorrebbe attribuirsi 
a torrenti di elettroni lanciati dal sole. Ma tale ipotesi è quanto 
mai dubbia, e il fenomeno rimane per ora senza una spiega- 
zione ben fondata. 
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Radioattività. 


419 — Per la produzione dei raggi anodici e catodici e dei 
raggi X, occorre spendere una certa quantità di energia: essa 
proviene da quella che viene fornita alla macchina o al roc- 
Ghetto di induzione, coi quali si eccitano i tubi a vuoto. 

Ma Becquerel scoprì che i sali di uranio emettono sponta- 
neamente, cioè senza che venga fornita energia dall’ e- 
sterno, radiazioni singolari, che per molti caratteri sono da 
ritenersi della stessa natura di quelle da noi or ora studiate. 

Poco dopo fu scoperto che anche il torio ha le stesse pro- 
prietà dell’ uranio. 

La Sig. Curie fece poi una constatazione interessantissima, 
che cioè l’ intensità delle radiazioni emesse da un dato sale di 
torio o-di uranio, 0, come si dice, l’ attività di quel dato sale, 
è proporzionale al peso dell’ elemento metallico (torio o uranio) 
in esso contenuto. 

Ora, la Curie stessa constatò che certi minerali contenenti 
uranio avevano una attività tre volte superiore a quella del- 
l’ uranio metallico. Perciò l’ attività loro non poteva essere do- 
vuta ad uranio, ma ad un altro elemento più attivo. 

Partendo da questa considerazione, i coniugi Curie riusci- 
rono ad isolare, da circa una tonnellata di minerale, dodici 
centigrammi di cloruro di un nuovo elemento al quale fu dato 
il nome di radio. 

L’ attività del cloruro di radio è più di un milione di volte 
superiore a quella dell’ uranio metallico. 

Del radio venne studiato lo spettro ($ 226), che si mostrò 
dissimile da quello degli elementi conosciuti: ciò rendeva 
indubitabile la sua esistenza come nuovo elemento. Il suo peso 
atomico fu determinato dalla Curie e fu trovato di 226,5. 

Durante il trattamento dei minerali radiferi si trovò inoltre 
un altro elemento, che per molte ragioni si mostrò diverso 
dal radio. Ad esso fu dato il nome di polonio; però non è 
stato ancora isolato allo stato di sale puro. Infine, si scoprì 
ancora un nuovo principio attivo, al quale si diede il nome di 
attinio. 

Tutti questi corpi vengono designati col nome di corpî ra- 
dioattivi. Essi si riconoscono oggi facilmente dai caratteri 
delle loro radiazioni, o meglio dal modo con cui varia col 
tempo l’ intensità delle radiazioni stesse. 
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42) — Irraggiamento dei corpi radioattivi. — L’ irraggia- 
mento delle sostanze radioattive è di natura complessa; in 
esso si distinguono tre specie di radiazioni, che sono dette 
raggi «, peyv. 

I raggi « son dovuti a particelle che trasportano cariche 
positive e che sono lanciate dal corpo radioattivo con grande 
velocità: essi hanno quindi tutfi i caratteri dei raggi anodici. 

I raggi 8 sono do- 
vuti a particelle nega- 
tive, lanciate con velo- 
cità enorme; essi hanno 
le proprietà dei raggi 
catodici. 

I raggi y non por- 
tano carica elettrica, 
e sì comportano come 
i raggi X. 

Fig. 441 Per provare la 
complessità dell’irrag- 
giamento dei corpi radioattivi, poniamo un po’ di radio R_ nel 
fondo di una cavità cilindrica praticata in un blocco di 
piombo P (fig. 441). Dall’ ori- 
fizio della cavità uscirà un 
fascio di raggi in cui si sovrap- 
pongono radiazioni «, 8 e y. Se 
facciamo passare questo pen- a 
nello in un campo magnetico 
come mostra la figura stessa, 
il fascio si sparpaglierà, e i 
raggi « e 8 verranno piegati 
in senso fra loro opposto, men- 
tre i raggi y proseguiranno il 
loro cammino rettilineo. 

Un’ azione simile viene esercitata da un campo elettrico, 

come mostra la figura 449. 
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Raggi a. — Le particelle « sono dotate di una massa effet- 
tiva relativamente molto grande, ed in conseguenza della loro 
inerzia subiscono deviazioni appena apprezzabili. 

Il Rutherford ha dimostrato con elegantissime esperienze 
che i raggi « provenienti dai vari corpi radioattivi hanno tutti 
la stessa massa, che coincide con quella di un atomo di elio. 














Cioè, le particelle « hanno una massa 4 volte maggiore di quella 
di un atomo di idrogeno. La carica elettrica da esse portata è 
doppia di quella di un elettrone, e la loro velocità è circa ‘o 
di quella della luce. 

Una proprietà poi caratteristica dei raggi « è quella di 
destare la scintillazione del solfuro di zinco esagonale. Uno 
schermo spalmato con tale sostanza e colpito dai raggi «, quando 
venga con una lente osservato al buio, si presenta costellato 
di innumerevoli scintilline, che appariscono e scompariscono, 
ora in un punto ora in un altro, dando l’ apparenza di uno 
scintillante cielo stellato. 


Raggi 8 — | raggi 8 sono in fondo veri raggi catodici 
che si propagano liberamente nell’ aria; senonchè essi sono 
molto più penetranti, ed hanno una velocità superiore a quella 
dei raggi catodici dei tubi di Crookes. Tale velocità varia dai 
4. ai °/ di quella della luce. 

Si è constatato che la massa delle particelle 8 è circa ‘00 
di quella dell’ atomo di idrogeno; la carica da essi portata è 
sempre quella di un elettrone. 


Raggi x — I raggi y non sono che raggi X più pene- 
tranti, ed accompagnano costantemente i raggi 8. 

Così, mentre si son potuti ottenere dei preparati radioat- 
tivi, come il polonio, che emettono solo raggi «, non si è mai 
riscontrato che alcun preparato emetta solo raggi 8, o solo 


raggi Y. 


421 — Emanazioni radioattive. — I prodolti di torio, di 
radio e di attinio, insieme coi raggi «, f e y emettono continua- 
mente una specie di gas molto rarefatto, chiamato emana- 
zione, il quale è anch’ esso fortemente radioattivo, come sì 
può agevolmente dimostrare isolando questo gas. 

Ciò si fa asportando l’ aria che circonda il prodotto radio- 
attivo, e nella quale l’ emanazione si lrova ad uno stato di 
diluizione estrema. 

La radioattività dell’ emanazione si va però distruggendo 
col tempo. Così, ad es., nel caso del radio, l'emanazione da esso 
prodotta rimane occlusa nella massa del sale, e man mano va 
sparendo mentre se ne produce della nuova. Si raggiungerà, 
per così dire, l’ equilibrio, quando la quantità prodotta sarà 
uguale alla quantità scomparsa nello stesso tempo. 








Ma l’ emanazione si può totalmente rimuovere dal sale di 
radio, portando questo a temperatura elevata. Si osserva allora 
che il sale di radio ha perduto circa */, della propria attività. 
Se si è avuto cura di raccogliere l’ emanazione, si constata che 
questi */, sono rimasti in essa. 

Il radio residuo emette solo raggi a. Ma, lasciando a sè il 
sale e l’ emanazione così estratta, si trova che, man mano che 
l’ emanazione isolata perde l’ attività, il radio ripristina la sua 
propria. Dopo circa un mese, dell’ emanazione estratta non 
rimane più traccia rivelabile, mentre il radio si è rifornito 
della provvista normale di emanazione, che può essere nuova- 
mente estratta. 

Dunque il radio produce continuamente emanazione: 
cioè gli atomi di radio vanno lentamente trasforman- 
dosi in atomi di emanazione. L’ emanazione però resta, in 
condizioni normali, imprigionata nella massa del sale in quan- 
tità costante, per l’ equilibrio che vi è tra quella formata e 
quella distrutta. 

L' emanazione del radio si condensa alla temperatura di 
— 150° e così può essere separata dall’ aria e dagli altri gas del- 
l’ atmosfera. Ramsay riuscì a dimostrare che essa obbedisce alla 
legge di Boyle come un vero gas, e che ha uno spettro diverso 
da quello del radio, Dunque l’ emanazione è un nuovo elemento. 

Essa però va continuamente sparendo, riducendosi a metà 
in 3,9 giorni; ma fu scoperto che contemporaneamente si pro- 
duce una quantità corrispondente del gas elio, il cui volume 
è triplo di quello dell’ emanazione scomparsa. 

Questa scoperta, come quella che provava la derivazione 
di un dato atomo da atomi di specie chimica diversa, fu da 
principio molto contestata; ma oggidì la produzione dell’ elio 
da parte dell’ emanazione è un fatto indiscutibile. 

L’ elio è costituito dalle particelle « che vengono emesse 
dall’ emanazione e che hanno perduto la loro carica. 


422 — Radioattività indotta. — Un corpo non radioaltivo, 
tenuto per un poco in un ambiente che contenga una emana- 
zione radioattiva, diventa poi radioattivo per qualche tempo. 

A questa radioattività si dà il nome di radioattività 
indotta. 

Ormai è posto fuori di dubbio che essa è dovuta ad un 
sottile deposito di una sostanza solida radioattiva, che si separa 
dall’emanazione, nello stesso tempo che da questa si forma l’elio. 
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423 — Disintegrazione radioattiva. — Il fenomeno però è 
complicato e molto più generale. Si deve ai lavori di Ruther- 
ford se oggi siamo finalmente giunti a chiarirne i particolari, 
e a trovare la spiegazione di questo processo. 

Secondo la nuova teoria, l’ atomo chimico non è un qual- 
che cosa di semplice, ma un edificio molto complesso in cui 
gli elettroni entrano a far parte come elementi costituenti. 

Tale struttura ha un assetto straordinariamente stabile per 
gli atomi delle sostanze non radioattive, talehè sono necessarie 
quantità di energia relativamente grandi, per scindere da un 
atomo un elettrone, come succede nei tubi a vuoto. 

L° atomo delle sostanze radioattive ha invece un assetto 
instabilissimo, e perciò è continuamente soggetto a mutamenti 
di struttura. L’ atomo radioattivo, cioè, è soggetto ad una con- 
tinua e spontanea disintegrazione, e passa da uno stato ad 
un altro per l’ espulsione di particelle « o 8, o anche senza 
espulsione di particelle, per semplice mutamento di configura- 
zione interna. 

Naturalmente, ad ogni passaggio di stato l’ atomo si mo- 
difica e cambia anche le proprietà chimiche e fisiche: insomma 
viene ad appartenere ad una specie chimica diversa. 

Il Rutherford anzi, con una serie di ricerche ingegnosis- 
sime, riuscì a stabilire, per così dire, la genesi degli elementi 
radioattivi. 

Così, ad esempio, dall’ atomo di uranio, per l’espulsione di 
una particella «, si ha l’atomo di un altro elemento detto radio 
uranio. Questo è di struttura instabilissima, e cambia assetto 
senza emissione di raggi, trasformandosi in uranio X. 

L’ uranio X emette raggi 8 e quindi raggi 7, mutandosi 
in jonio. L’ jonio per l’ espulsione di una particella « si tra- 
sforma nell’ atomo del radio. L’ atomo del radio dà luogo 
all’ atomo di emanazione espellendo un’ altra particella «. 
Dall’ emanazione si hanno poi, generati 1’ uno dall’ altro, di- 
versi atomi radioattivi, che si susseguono nell’ordine seguente: 
radio A, radio B, rudio C, radio D, radio E, eradio F. 

L'ultimo, il radio F, coincide col polonio. 

Il polonio dunque è l’ ultimo derivato della famiglia di cui 
l’ uranio è il capostipite. 

I° albero genealogico, per così dire, di questa famiglia è 
dato nella figura 443. 

Il torio e l’ attinio, analogamente, sono capostipiti di due 
altre famiglie di cui è inutile qui riferire dettagliatamente. 
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Tutti questi elementi, per trasformarsi l’ uno nell’ altro im- 
piegano un tempo più o meno lungo, sebbene seguano tutti 
una medesima legge. 

Così, una data massa di radio impiega 1700 anni circa 
prima che una metà dei suoi atomi si sieno convertiti in atomi di 

emanazione; mentre, ad es., 

a #0) nio metà degli atomi di una data 

n massa di emanazione, in 3,9 

giorni si convertono in a- 


Radio uranio (senza raggi) tomi di sadiooi 
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Uranio X 424 — Calore svolto dal 
radio. Energia interatomi- 
ca. — Queste trasformazioni 
avvengono con un enorme 
sviluppo di calore. 
La Sig. Curie trovò che 
il radio svolge calore conti- 
Emanazione nuamente, tanto da raggiun- 
gere circa 100 piccole calorie 
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principio della conserva- 
zione dell’ energia, donde 
viene attinta l’ energia pos- 
seduta dalle particelle, che nel processo radioattivo si producono 
senza dispendio di energia esterna? Si è pensato, per risolvere 
la ditticoltà, che l’ atomo sia da considerarsi come un serbatoio 
di energia. 

L’ espulsione delle particelle « e 8, colla velocità enorme 
che loro compete, si fa a spese della provvista di energia 
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posseduta dall’ atomo, la quale viene perciò diminuita ad ogni 
trasformazione subita dall’ atomo stesso pel processo di disinte- 
grazione radioattiva. 

L’ energia che si trova accumulata negli atomi è addirittura 
enorme. Si calcola che l’ emanazione contenuta in un grammo 
di radio in equilibrio radioattivo svolga circa 10 mila piccole 
calorie prima di distruggersi interamente. | 

Una tale energia è pari a 8 milioni di volte il calore che 
si può svolgere da un miscuglio di gas tonante che occupi lo 
stesso volume dell’ emanazione. 

Tale provvista di energia però non è ceduta dagli atomi, 
almeno in quantità notevole, se non nei processi di disintegra- 
zione, che noi finora mediante nessun agente sappiamo nè 
ritardare nè accelerare. Ad essa si dà il nome di energia în- 
teratomica. 

Concludendo, si può ritenere che la trasformazione degli 
elementi chimici l’ uno nell’ altro si effettua realmente in natura; 
e sempre in modo tale, che un elemento più pesante si trasforma 
in un elemento di peso atomico minore. i 

Da questo punto di vista non riesce più assurdo il pensare 
che sia possibile alla fine trasformare in oro elementi di peso 
atomico più elevato. 

Il sogno degli antichi alchimisti alla luce delle moderne 
teorie non appare perciò un’ aspirazione insensata. Qualora però 
si realizzasse, l’ energia che nella trasformazione si sviluppe- 
rebbe sarebbe in quantità così enorme, da rendere in suo con- 
fronto trascurabile il valore dell’ oro prodotto. 
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